




























































































































































































































































































z 


ii 


ii 
ii 
” 
i 


ii 


ii 


zn 


ii 
ii 





























â GEOMETRİ â 
3 G Serisi Â 
A KONUYU KENDİ İÇİNDE NEDEN BÖLÜMLENDİRME GEREĞİ A 
â O DUYDUK? i ö â 
â Geometride pek çok konunun anlatımı birkaç ders saatini almaktadır. İK İ | 
â Dolayısıyla öğretmenler, öğrenciler tarafından rahat kavransın diye konuları | IN DEKİ LER 2 
Â kendi içlerinde bölümlendirerek anlatırlar. Â 
A Ancak soru bankasında konu 'ders anlatım mantığı' ile bölümlenmemiş KONULAR TESTADEDI SAYFA â 
A i lur? ca 3 
m ee 1. NOKTA ANALİTİĞİ i 7 Test 8-21 â 
A Öncelikle öğrenci daha ilk testte, derste görmediği, kısımlarla ilgili 2. DOĞRU ANALİTİĞİ 18 Test 24-59 â 
Â sorularla karşılaşır. 3. GRAFİK OKUMA | 2 Test 62-65 â 
2 Bu sorular kolay dahi olsa öğrenci kurallarını bilmediği için çözemez. 4, UZAYDA TEMEL KAVRAMLAR 2 Test 68-71 a 
A Soruları çözememek öğrencinin motivasyonunu düşürür ve yılgınlık meydana 5. KATI CİSİMLER 14 Test 74-101 â 
â getirir. i edi a 
â 6. ÇEMBER ANALİTİĞİ 15 Test (oo 104-133 â 
â i 7. DÜZLEMDE VEKTÖRLER 17Test o 136169 oo OÂ 
â 4) TARAMA TESTLERİ VE SINAVLAR â 
â © ü 8. KONİKLER 14 Test 172-199 Â 
a Yayın grubu olarak tespit ettiğimiz birkaç problemi burada vurgulamakta 9. UZAYDA DİK KOORDİNAT SİSTEMİ 7 Test (o 202-215 Â 
? Oo faydavar. | 2. i ği : â 
7 10. UZAYDA VEKTÖRLER 5STest (o 218-227 â 
â Birincisi; öğrencilerin belirli bir konuya ait soruları çözmesi yeterli değildir. 11. UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM DENKLEMLERİ O 5 Test 230-239 â 
â Öğrencinin bunun yanında karma sorular da çözmesi gerekir. GENEL TEKRAR TESTLERİ 7 Test 249-955 â 
i İkincisi; öğrencilerin sık aralıklarla konu tekrarı yapması gerekir. Halbuki bu â 
â önemli ayrıntıyı pek çoğu gözardı eder. i Â 
â Üçüncüsü; öğrenci herhangi bir konuyaait eksiği'varsa bunu fark etmelidir. â 
a İşte bu problemlerin hepsini tarama testleri ve sınavlarımızla aşmayı Â 
2 Oo amaçladık. il a 
â Umarız uzun soluklu bir çalışma sonucunda şizlere sunduğumuz â 
Â kitabımızdan memnun kalırsınız. - 
â Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda şimdiden başarılar!... â 
â R. Şahin AKSANKUR â 
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A Ae İİİ LTİ,0o0o 0 OvesryT 


1. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 


A) (1,-3) noktasının apsisi 1 dir. 
B) (-1,4) noktasının ordinatı 4 tür. 
C) (-3,0) noktası x ekseni üzerindedir. 


D) (0-6) noktası y ekseni üzerindedir. 
E) (-1,3) noktası 4. cü bölgededir. 


2. o Analitik düzlemde, şe- 
kilde verilenlere göre 
A noktasının apsisi ile 
B noktasının ordina- 
tının toplamı kaçtır? 





3. Analitik düzlemde, A(-3,a-2), B(5-a,4) olduğuna 
göre, A noktasının ordinatı ile B noktasının apsi- 
sinin toplamı kaçtır? 


A) -2 B) 1 03 D)4 E)7 


4. Analitik düzlemde, Afk*-1,-k43) noktasının apsisi 
ordinatının 2 katı olduğuna göre, k kaçtır? 


A) —1 B)0 9z Dz E)3 


mana 
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5. Analitik düzlemde, A(-1,3) noktası hangi bölgede- 
dir? 


A) İ. bölgede B) Il. bölgede C) Iil. bölgede 
D) IV. bölgede E) Orijinde 


-6. Analitik düzlemde, Af(â,b) noktası 4. bölgede oldu- 


ğuna göre, (a,b) ikilisi aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 


A) (4,0) © (—,.—2) 


7. — Analitik düzlemde, Afa,b) noktası üçüncü bölgede 
olduğuna göre, B(-a,b) noktası kaçıncı bölgededir? 


A) |. bölgede B) II. bölgede 
D) IV. bölgede 


C) III. bölgede 
E) Orijinde 


8. Analitik düzlemde, A(-5k,k-3) noktası üçüncü böl- 
gede olduğuna göre, k nın alabileceği tam sayı 
değerlerinin çarpımı kaçtır? 


A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 


GEOMETRİ SORU BANKASI 
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9. 


10. 


11. 


12. 





Analitik düzlemde, A(-1,4) noktasının x ekseriifie 13. 
uzaklığı Kaç br dir? 


D) YAZ 


A) 1 B)2 o 4 E)3vy2 








14. 
Analitik düzlemde, yukarıda verilen noktalardan 
hangisi eksenlere eşit uzaklıktadır? 
AA B)B dc D)D 
Aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi- 15. 


nin x eksenine uzaklığı y eksenine uzaklığından 
2 fazladır? zi 


A) (3,5) B) (3,1) C) (-3,-1) 


D) c1,1) E) (1-1) 


Analitik düzlemde, x eksenine uzaklığı 3 br, y ekse- 
nine uzaklığı 4 br olan bir noktanın koordinatları 


aşağıdakilerden hangisi olamaz? 16. 





A) (-4.-3) B) (-4.3) 


D) -3.—-4) 


Cc) (4-3) |. 
E) (4.3) i 








TEST/1 





Analitik düzlömde, a < 0 olmak üzere A(a-2,a-43) 
noktasının x eksenine uzaklıği 8 br olduğuna göre, 
y eksenine uzaklığı kaç br dir? i 


Aşağıda koordinatları verilen noktaların hangisi 
y ekseni üzerindedir? 


A) (4,0) 


o|ka) 


Aşağıda koordinatları verilen noktalardan hangisi 
y ekseni üzerinde olup x eksenine uzaklığı 3 br dir? 


A) (3.0) B) (3,0) C) (0.-3) 
D) G3.-3) E) (8.-3) 


A(3k-1,k-3) noktası x ekseni üzerinde olduğuna 
göre, A noktasının apsisi kaçtır? 


A)-10. o B)-6 Cc) 0 D) 6: E) 10 





| - 2-c -C 4D 5-B 6-D 7-D 8-B 9-C 10-£ İT-A 12-D 13-E 14-C 15-GC : 164 
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NOKTA ANALİTİĞİ 





1. Analitik düzlemde, A(0,4) ve B(2.—-6) noktalarının 
orta noktasının koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (0,0) 


D) (3,—2) 


2. Analitik düzlemde, A(4,2) ve B(a,b) noktalarının orta 
noktası C(5,-3) olduğuna göre, B noktasının koor- 
dinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


İz) 


oh-3 


A) (6.—8) C) (3,0) 


D) (4,.—2) 


3. O Analitik düzlemde, A(3,5) ve B(-1,9) noktalarının 
orta noktasının, x eksenine uzaklığı Kaç br dir? 


A) 1 B) 3 C)5 


D)7 


E)9 


4. Analitik düzlemde, 
A, C, B doğrusal i 
|AC||8G| 
AÇC4,1), C nokta- 


sının ordinatı 5 





olduğuna göre, 


B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangi- - 


sidir? 


A) (412) B) (4,9) ©) (6.8) D)(6.9) E) (8,12) 





. G SERİSİ 





5. 


Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasının B(-4,7) nok- 
tasına uzaklığı kaç br dir? 


A)3 B) 4 Cc) 5 D) 6 E)7 


Analitik düzlemde, A(-1,2) noktasının orijine uzaklı- 
ğı kaç br dir? 


A)1 B)2 C) V5 D) VE E)3 


Analitik düzlemde, y ekseni üzerinde bulunan 


A(0,-15) ve B(0,24) noktaları arasındaki uzaklık kaç 
br dir? 


A) 9 B) 25 C) 35 D) 39 E) 45 


Analitik düzlemde, 
A(1,4) veB(4,1) 


olduğuna göre, 
JAB| kaç br dir? 





GE 


A) 5 B) 2/5 D4 g3 
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g. 


10. 


11. 


12. 


Analitik düzlemde, 
ordinatları aynı 
olan A(4,k) ve 
B(-2,k) noktaları 
arasındaki uzaklık 
kaç br dir? 





A)6 B) 5 E)2 


Analitik düzlemde, A(-1,4) ve B(3,k) noktaları arasında- 
ki uzaklık 5 br dir. 


Buna göre, k kaç olabilir? 


A) -3 B) -1 C)1 D) 5 p8 


Analitik düzlemde, x ekseni üzerindeki apsisi —2 
olan noktanın y ekseni üzerindeki ordinatı 5 olan 
noktaya uzaklığı kaç br dir? 


A) 5 B) V29 OY Dak 7 


Analitik düzlemde, 4. bölgede bulunan A noktasının 
x eksenine uzaklığı 2 br, y eksenine uzaklığı 3 br 


olduğuna göre, B(-1,3) noktasına uzaklığı kaç br 
dir? 


AS BY s6 mafo pyat 





| 1-B 2-A 3-D 4-B 5-C 6&C 7-D 8-C 9-A 
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13. Analitik düzlemde, A(3,0) noktasına 5 br uzaklıkta 
bulunan y ekseni üzerindeki B noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (0,3) B) (4,0) 


D) (0.—4) 


C) (-4,0) 
E) (6,4) 


14. Analitik düzlemde, A(1,0) noktasına 3/2 br uzak- 
likta bulunan B noktasının apsisi ordinatından 1 br 
fazla olduğuna göre, B noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (1-2) B) (0,1) C) (4,3) 


D) (5.4) E) (8.-3) 


15. Analitik düzlemde, B ve D köşelerinin koordinatları 


B(3,-1) ve D(7,-5) olan ABCD karesinin bir kenarı 
kaç br dir? 


A) 4 B)5 C) 42 D)6 E)8 


16. Analitik düzlemde köşelerinin koordinatları A(-1,6), 
B(1,7) ve C(9,8) olan ABC üçgeninin V, kenarortay 
uzunluğu kaç br dir? 





AZ“ B) 6 G5 D) 4 E)3 
10-C 11-B 12E 13D 14C 15A 16E 
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PA e g ÜKTA Zi NA LI e 1 - (Gi BEYE GERME 


1. AÇC1,3), B(4,0), C(a,b), D(3,—-6) noktaları bir para- 
lelkenarın köşeleri olduğuna göre, C noktasının 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (8.-9) 
D) -2.-6) 


B) (-8,-3) C) (4,3) 


E) (4.-8) 


2. Bir ABCD paralelkenarının A köşesinin koordinatla- 
rı A(4,-3), köşegenlerinin kesim noktasının koordi- 
natları K(-1,3) olduğuna göre, C köşesinin koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (3.—2) B) (-6,6) 


D) (4,.—2) E) (zo) 


3. Analitik düzlemde, 
ABCD paralelkenar 
A(-1,4), B(3,2), C(4,0) 
olduğuna göre, D nok- 
tasının koordinatları 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A1 ,4) D 


B(3/2) 


A) (11) B) (3,0) 


D) (4-2) 


4. Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasının B(3,-6) nok- 
tasına göre simetriği olan noktanın koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (7-14) B) (7.-15X, C) (5,12) 
E) (4.-15) 


amam amaaan mananın 
G SERİSİ 


D) (6.8) 








5. Analitik düzlemde, A(-1,4) noktasının orijine göre 


simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (4-1) B) (1-4) C) (4,2) 


D) (1,4) E)(-1,.4) 


6. Analitik düzlemde, A(5,6) noktasının x eksenine 


göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (6.5) B) (-5.-6) 6) 5,6) 


D) (5-6) E) (-6.-5) 


7. Analitik düzlemde, A(4,-1) noktasının y eksenine 


göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (4.1) C) (-4.-1) 


E) (1,-4) 


8. Analitik düzlemde, A noktasının y eksenine göre 


simetriği B(-4,3) olduğuna göre, A noktasının koor- 
dinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (4.3) B) (4-3) 


D) (3,-4) 


GC) -4.-3) 
E) 3,4) 


GEOMETRİ SORU BANKASI 
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9. â Analitik düzlemde, Afa,b) noktasının orijine göre 13. Analitik düzlemde, ACI,a) noktasının x eksenine 
simetriği B(-3,9) olduğuna göre, a—b farkı kaçtır? göre simetriği B(b,5) olduğuna göre, a*b toplamı 
kaçtır? 
A) -12 B) -6 c)0 D) 6 E) 12 
i A) -6 B) -3 c)0 D)3 E) 6 
10. Analitik düzlemde, A noktasının y eksenine göre 14. Analitik düzlemde, A(4,6) noktasının x eksenine göre 
simetriği B(-9,10) olduğuna göre, A noktasının x simetriği B, y eksenine göre simetriği C dir. 
eksenine uzaklığı kaç br dir? Buna göre, (BCJ nin orta noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 6 B) 9 C) 10 D) 12 E) 16 
A) (2,3) B) (-2,-3) C) (3,2) 
D) (-3,.-2) E) (0,0) 
11. Analitik düzlemde, A(-1,5) noktasının x eksenine göre 15. Analitik düzlemde, A(3,2) noktasının orijine. göre 
simetriği B noktasıdır. simetriği B, B noktasının x eksenine göre simetriği 
Ni Ri iğ 
Buna göre, B noktasının orijine uzaklığı kaç br dir? G noktası olduğuna göre, |AC| kaç br dir? 
A)8 B) 6 C)4 D) 2 E)0 
A2Y38 Ba G5 myee E)Y30 
16. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) (1,3) noktasının orijine göre simetriği (-1,—3) nok- 
tasıdır. 
B) (2,5) noktasının x eksenine göre simetriği (2,-5) 
noktasıdır. ği 
C) (4-2) noktasının y eksenine göre simetriği (-4,—-2) 
12. Analitik düzlemde, A(a,5) noktasının orijine göre noktasıdır. 
Si olan nokta B(b,a-2) olduğuna göre, D) (3,5) noktasının (4,-2) noktasına göre simetriği 
b kaçtır? (5,12) noktasıdır. 
E) (2,5) ve (12,—-3) noktalarının orta noktası (7,1) nok- 
A) -3 B)0 o) 2 D)3 E) 5 tasidır. 
-A& 2C 3E 43 5B &D 7-C 8A SE 10C 11-D 12D 13-A 14-£ 15B  16-D 
o OSERİSİ 13 GEOMETRİ SORU BANKASI 


TEST /3 








NOKTA ANALITIĞI o TEST/4 
1. © Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(0,4), 5. Analitik düzlemde, 
B(-3,5), C(a,b) olan ABC üçgeninin ağırlık merke- A(0,3), B(-6,0) 
zinin koordinatları G(1,4) olduğuna göre, atb olduğuna göre, 
toplamı kaçtır? Alan(ABO) kaç br? dir? 
A)4 B) 6 Cc) 9 D) 12 E) 15 
A) 18 B) 15 Cc) 12 D) 9 E) 6 
6. Analitik düzlemde, 
2. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(-1,0), A(0,5), B(-4,0), C(2,0) 
B(3,5), C(2,6) olan ABC üçgeninin alanı kaç br? dir? olduğuna göre, 
Alan(ABC) kaç br? dir? 
9 
a B) 6 Cc) 9 D) 15 E) 18 
A) 27 B) 24 C) 21 D) 18 E) 15 
7. — Analitik düzlemde, 
A(0,2), B(5,5) 
olduğuna göre, 
Alan(AOB) kaç br? dir? 
3. o Köşelerinin koordinatları AÇC1,3), B(2,4), C(a,6) 
olan ABC üçgeninin alanı 2 br? olduğuna göre göre, 
a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 
A)2 B)3 C)5 
A)J0 B)8 C) 12 D) 16 E) 20 3 o 
8. Analitik düzlemde, 
A(0,3), B(1,1), C(6,0) 
olduğuna göre, 
| Alan(ABCO) kaç br? dir? 
4. Analitik düzlemde, A(1,3), B(-1,3), C(4,2), Dfa,b) 


pre şua ng emme GR EEE 
G SERİSİ 








olduğuna göre, ABCD paralelkenarının alanı kaç br? 
dir? 


A)1 B) 2 Cc) 3 D)4 E)5 








GESİ SEİNE MİSİR a — bül 














A4 B) 5 0)7 D)8 E)9 


” NOKTA ANALİTİĞİ 


10. 


11. 


12. 





























A email 5 13. Analitik düzlemde, 
AG-5) B(9,0) Cc A,B, C doğrusal 
A(ı -3), C(7,6) 
Analitik düzlemde A, B, C doğrusal A(3,-65), B(9,0) olduğuna göre, 
JAB| - 2|BC)| olduğuna göre, C noktasının koordi- B noktasının 
natları aşağıdakilerden hangisidir? apsisi kaçtır? 
A) (2-3) > B) (15,6) G) (15,8) 
D) (6,4) E) (12,3) 
A) 6 B) 5 04 D)3 E)2 
| 
14. Analitik düzlemde, 
|AE|-5|DE| 
A(-1,7), B(8,27) noktaları veriliyor. (ABJ üzerinde bir JAC|3JBC| 
Cfa,b) noktası alınıyor. E noktasının apsisi -5 Ç 
D noktasının apsisi —2 
Jae 2 olduğuna göre, C noktasının ordinatı kaçtır? p 
Bcj 3 B noktasının apsisi 8 
i olduğuna göre, C noktasının apsisi kaçtır? 
A)3 B)7 c)9 D) 12 E) 15 
A)2 B) 4 C) 6 D)7 E) 9 
15. AÇI,6) E(0,3) 
D 
Analitik düzlemde, A(1,11), B(16,5) noktaları veriliyor. B(3,-2) 
(cB| — İ olacak şekilde JABJ doğru parçasını içten G 
cA| 2 Ki Analitik düzlemde, (ABJ n |CEJ-4DJ, |AD|<|BD)| 
bölen C noktasının koordinatları aşağıdakilerden 
|(CD|-3JDE|, A(-1,6), B(8,-2), E(0,3) 
hangisidir? olduğuna göre, C noktasının koordinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A) (10,7) B) (6,9) 6) (11,7) 
D) (11,9) E) (6,10) A) (4.-1) B) (5,0) ©) (8,0) 
D) (8.1) E) (4,0) 
16. Analitik düzlemde, AÇI ,A4) 
|AD|-3JAB| 
EN |CE|-JED| 8-2) 
Analitik düzlemde, A(-1,3), B(2,5) noktaları veriliyor. A(-1,4), B(8,-2), C(-3,0) 
Ac). 3 i ” 
Bej “4 olacak şekilde (ABJ doğru parçasını dış- olduğuna göre, 
tan bölen C noktasının koordinatları aşağıdakiler- E meki irin dada 
aşağıdakilerden 
den hangisidir? hangisidir? C-3,0) E D 
A) 3,2) B) -7.-1) 6) ç4,1) A) (4-2) B) (0.-2) C) (8,-5) 
D) (5,7) E) 10-3) D) (4-7) E) (11-7) 
- 2A 3-D 4-B 5-D 6-E 7-C 8-C 10-E 11-C 12-E 13-D 14-D 15-A 
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Analitik düzlemde, 
(ABJ 1 (ACI 
A(0.4), B(-2,0), C(k,0) 


olduğuna göre, k kaçtır? 





A)2 B4 © 06 D) 8 E) 10 


Analitik düzlemde, 
(BAJ 1 (BCJ 
A(0,5), B(V10,3) 


olduğuna göre, 
€ noktasının 
koordinatları 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (0.-v10) 
D) (0-3) 





Analitik düzlemde, A(0,4), B(-2,0), C(0,-1), D(6.0) 
olduğuna göre, Alan(ABCD) kaç br? dir? 


A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 


Analitik düzlemde, A(4,2) noktasının orijine göre 
simetriği B, x eksenine göre simetriği C olduğuna 
göre, Alan(ABC) kaç br? dir? 


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24 E) 28 
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A(,- 4), BG, 3) olan ABE ei üçgeninin alanı kaç 
br? dir? 


A)8Y3 BEY Ge D8 Ba 


Analitik düzlemde, 
JAB|<JAG| 

olmak üzere, 

A(6.k), C(9,0) 
olduğuna göre, 

B noktasının koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 





A) (66.0) B)(5.0) ©)(40) 80) B(20) 


Analitik düzlemde, kö- 
şelerinin koordinatları 
A(5,6), B(1,0), C(5,2), 
D(6,0) olan 

ABED dörtgeninin 
alanı kaç bi? dir? 









'B(,0) 7 DİĞ) 


A) 12 B) 10 ©) 8 D) 6 E)4 


—>—X 
C(13,0) 


Analitik düzlemde, C(12,0), Alan(A0C) -3Alan(A0B) 
olduğuna göre,B noktasının apsisi Kaçtır? 


A) -2 B) -3 C) -4 D) -5 E) -6 
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.T NOKTA ANALİTİĞİ 
13. ABCD kare, y 
A(0,4), B(1,0) 
olduğuna göre, D 
C noktasının 
koordinatları A(0,4) 
aşağıdakilerden c 
hangisidir? 
: X 
— B(1,0) 
C(6,0) 
Analitik düzlemde, A(0,4), B(3,5), C(6,0) olduğuna Al) B) (5.2) ©) 440) 
göre, Alan(ABCO) kaç br? dir? D) (4,2) E) (6.1) 
A) 19 B) 21 G) 24 D) 27 E) 30 
14, ABGD dikdörtgen, y 5 
10. y A(0,3), B(1,0) 
A(0,4) (BC|3JAB| 
olduğuna göre, A(0,3) Cc 
D noktasının koordi- 
Be) D .x natlari aşağıdakiler- 
den hangisidir? B(İ.0) 
c A) (10,4) B) (8.5) C) (6.6) 
D) (10,6) E) (9,6) 
Analitik düzlemde, ABCD dikdörtgen A(0, 4), B(-1,0) 
D noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre, 
Alan(ABCD) kaç br? dir? 
15. Analitik düzlemde 
A)34 B) 48 C) 54 D) 60 68 ; e 
J3 B) ) ) E) (ABI 1 (BC) AÇ2,6) 
A(-2,6), B(0,1) 
11. 
: C(k,6) (BC|<2JAB| 
olduğuna göre, Xx 
27 C noktasının koor- 
B(6,2) dinatları aşağıda- 
> kilerden hangisidir? 
Analitik düzlemde, A(i 2), B(6,2), C(k,6) olduğuna A) (<2.-1) B) (-6,-2) C) (<6,-4) 
göre, Alan(ABC) kaç br? dir? 
D) (-8.-3) E) £10,-3) 
A) 30 B) 25 C) 20 D) 15 E) 10 
12. 








Analitik düzlemde, DE (ACI, A(m,5), B(1,0), C(n,-2), 
D(7,0) olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? 


A) 15 B) 18 C) 20 D) 21 E) 30 


16. 


Analitik düzlemde 
(ABJ 1 (BC) 
|AB/|BC| 
B(—4,—4) 
|OC|5 br 





olduğuna göre, A noktasının koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) 1,0) B) (-2,0) 6) 3,0) 
D) 4,0) E) (5,0) 








G SERİSİ 


5D 2C 3A 4B SA 6D 7B 8&C 9-B 10-E 11-E 12-D 13-A 1d-E 15-E © 16-C 
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1. © Analitik düzlemde, A(2,5) noktasının B(3,—-1) noktasi- 
na göre simetriği, E, C(0,2) noktasına göre simetriği 
F olduğuna göre, JEF| nin orta noktasının koordinat- 
ları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (3.2) B) (1,-4) 


D) (1-1) E) (4.—4) 


C) (4.3) 


2. Analitik düzlemde, A(a—-7,a4-3) noktası ll. bölgede 
olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı tam sayı 
değeri vardır? 


A) 6 B)7 C)8 D)9 E) 10 


3. Analitik düzlemde, A(1,-2) noktasının x eksenine gö- 
re simetriği B, y eksenine göre simetriği D, orijine 
göre simetriği C noktası olduğuna göre, ABCD dört- 
geninin çevresi kaç br dir? 


A) 12 B) 11 G) 10 


D) 9 


E)8 


4. Analitik düzlemde 
ABCD kare 
LAK |0K| 
B(-10,-6) 


olduğuna göre K nokta- 
sının koordinatları 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A C2.-1) B) G2.-2) ©) 3-2) 
D) (4.-2) E) (4,-3) 


pay m MEİN 1 
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Düzlemde k > 0 olmak üzere, A(8,2k) ve B(k—3,4) nok- 
taları veriliyor. 


(ABJ doğru parçasının orta noktası eksenlerden eşit 
uzaklıkta olduğuna göre, k kaçtır? 


A) 1 B)2 c)3 D)4 E)5 


Analitik düzlemde 
ABI 1 JACJ 
AB||AC)| 
AÇC1,4), B(-4,0) 


olduğuna göre 

C noktasının koor- 
dinatları aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





A) (2,1) B) (3,2) 


C) (3,1) 


D) (3,3) E) (4.1) 


Analitik düzlemde, A(3,-4) noktasına en yakın olan 
x ekseni üzerindeki noktanın koordinatları aşağıdak- 
ilerden hangisidir? 


A) (0,4) B) (3,0) C) (4,0) 


Analitik düzlemde, A(-3,7) ve B(9,-4) noktaları veriliyor. 


Buna göre, (AB| doğru parçasının y ekseni üzerinde- 
ki izdüşüm uzunluğu kaç br dir? 


A)9 B) 11 C) 12 D) 14 E) 16 
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“NOKTA ANALITIGİ o TEST/6ö 
9g. ABCDEF düzgün altıgeninin 13. Analitik düzlemde, köşelerinin koordinatları A(0,0), 
merkezi orijindedir. B(-3,0), C(-3,-4) olan ABC üçgeninin çevresi kaç br 
dir? 
E noktasının apsisi ! 
6 olduğuna göre, 
A noktasının A)9 B) 10 Cc) 12 D) 15 E) 17 
apsisi kaçtır? 
A)-2 B)-3 Ö-2yY2 D-23 E)-4 
14. Analitik düzlemde, A(5,-1) ve B(-3/7) noktaları veriliyor. 
10. Analitik düzlemde x ekseni üzerinde B ye en yakın nokta P olduğuna 
IBAJ 1 A0 göre, |AP| kaç br dir? 
m(ABE)-45* 
B(-12.-16) A) 6 BAa/3 Csvy2 D)8 E) 65 
li olduğuna göre, : 
(BCJ nin orta noktasının 
koordinatları nedir? B(-12,-16) 
A) G3.-10) B) (-4,-6) C) 4.-8) 
D) -6,-10) E) (-6.-6) 
15. Analitik düzlemde 
A noktasının ordinatı 9, 
B ve C noktalarının 
ordinatları 2, 
(BC| -4br 
11. Analitik düzlemde li 
olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? 
(ABJ açıortay Al 1 
B(3,0), (8,0) 
Ni : A) 14 B) 18 Cc) 22 D) 28 E) 30 
olduğuna göre, 
Alan(ABC) 
kaç cm? dir? X 
B(3,0) | C(8,0) 
A) 15 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 
16. 
12. Analitik düzlemde y 
JAO|<JAB| A 
B(4,2) Şekildeki küçük karelerin kenarları 1 er br dir. 
olduğuna göre A noktasının koordinatları A(-1,3) olduğuna göre, 
A hoktâğmin. B(4,2) B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi 
ordinatı kaçtır? ” olabilir? 
(e 
A)8 B)7 C)6 D)5 E)4 A) (2.1) B)(2,3) C)(8-1) D)(-3-3) E)(-3)) 
1-B 2-D 3-A 4-C 5-A 6-C 7-E 8-B 9-B 10-D 11-A 2-D 13-C 14-E 15-A 1 GE| 
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NOKTA ANALITIĞI 
1. Analitik düzlemde, A(0,1), B(6.1) ve C(6,7) noktaları veri- 5. 
fiyor. 


Buna göre m(ACB) kaç derecedir? 


2. Analitik düzlemde, A(3,6) ve B(4,5) noktalarına eşit 
uzaklıkta bulunan y ekseni üzerindeki noktanın ordi- 
natı kaçtır? 

A) —-1 B) 1 o) 2 D) 4 E)5 

3. Analitik düzlemde 
ABOC eşkenar dörtgen 
(OCI açıortay 
Alan(ABOC) 4y3 br? 
olduğuna göre, 

A noktasının 
apsisi kaçtır? 
A) -4 B) -2y3 
D) -3y2 





4. o Analitik düzlemde 
ABCD eşkenar dörtgen 
A(0,4), C(2,0) 


olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç br? dir? 


A) 20 B) 18 
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Analitik düzlemde, x eksenine uzaklığı 5 br, y ekseni- 
ne uzaklığı 4 br olan kaç farklı nokta vardır? 


A)2 B) 4 Cc) 8 


D) 12 


E) 16 


Analitik düzlemde 
ABCDEFKL düzgün 
sekizgen, D(2,0) 


olduğuna göre, 

B noktasının 
ordinatı aşağıda- 
kilerden hangisidir? 





A) 24y2 
D)2 422 


B)14V3 ©) 2423 
E)2v2 -2 


Analitik düzlemde 
B(-9,3) noktası 

(AOJ çaplı yarım 
çemberin üzerindedir. 








Buna göre, 
çemberin yarıçapı 
kaç cm dir? 
A)3 B).5 C) 6 D) 8 E) 10 
>X 
BÇS,-4) CB) 


Analitik düzlemde, Af(a,b), B(-5,-4), C(3,-4) 
JAE|-JEC)| olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? 


A) 32 B) 28 C) 24 D) 20 E) 16 
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TEST /7 


md mmm m akk a m e, 





























9. y D 13. 
.. E ..... 
Analitik düzlemde, AOB eşkenar üçgen, ABCD kare Birim karelere bölünmüş bir kağıt üzerinde A,B,C,D, E 
JAO| -6 br olduğuna göre, D noktasının apsisi kaçtır? rn işaretlerımiştir. A noktası orijin olarak kabul 
A noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktaların apsis- 
va 2 lerinin toplami a, ordinatlarının toplamı b olduğuna 
A) 6-v3 B) 6-23 O34v3 göre, 3a--2b toplamı kaçtır? 
D)3 43/3 E)6 
A) 10 B) 8 Cc) 6 D) 4 E)2 
10. Analitik düzlemde, 14. 
” o ABCD karesinin 
(ADI kenarı orijinden 
geçiyor. 
AÇ-1,-2), B(-10,2) 
olduğuna göre, 
Cc noktasının koordinat- Analitik düzlemde, A(-5,2), B(7,8) ve y ekseni üzerinde 
ları aşağıdakilerden bir K noktası veriliyor. 
isidir? N m EEE 
Ragigisii Buna göre, |AK| *|BK)| toplamının en küçük değeri 
kaçtır? 
A) 3,7) B) (4.9) C)(-6,11) 
A) 17 B) 15 C)13 DE EE 
11. Analitik düzlemde y 
— 15. Analitik dü 
AK 16) pa ALİ ,6) 5 vi i e 
M(AOC)<m(BOD) noktaları ve y ekseni 
|A011BO| üzerinde bir K noktası 
olduğuna göre, li 
B noktasının koor- |lAK|J-JBKİ| farkının 
dinatları aşağıda- en büyük değerini ala- 
kilerden hangisidir? bilmesi için K noktası- 
nın ordinatı kaç olma- 
A) (42) B)(8.1) o C)(62) D)(61)  E) (8,1) ai 
A) -2 B) 0 
12. Analitik düzlemde 
AÇ-1,4) 16. Analitik düzlemde A(1,4), 
a NE B(13,5) noktaları ve x ek- 
MAOD)-m(BOC) seni üzerinde bir K nok- 
İA0|JJBO| tası veriliyor. 
olduğuna göre, B Buna göre, |AK|*-JBK| 
noktasının koordi- toplamının alabileceği 
natları aşağıdaki- en küçük değer kaçtır? 
lerden hangisidir? 
A) (C341) B)C41) O C51) DÇC4Z) EB) Ç52) A) 20 B) 17 C) 15 D) V145 E)12 
© 2C 8D 4A 5B 6D 7B BA 8D 10C ii-D 12B 13B i4D 15E 16-c) 
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Test (1 - 2) 
Doğruda Eğim 


Test (3 - 6) 

Doğru Denklemi Yazma 
Birbirine Paralel ve Dik Doğrular 
Doğrunun Eksenleri Kestiği Noktaların 
Bulunması 


i Test (7) 
Farklı Iki Doğrunun Kesişim Noktalarının Bulunması 


Test (8) 
Orta Dikme 
İki Doğrunun Birbirine Göre Durumları 
Doğru Demeti 


Test (9 - 10) 
Simetri 


Test (11) 
Simetri 
Parametrik İfadeler 


Test (12) 
Noktanın Doğruya Uzaklığının Bulunması 
Paralel İki Doğrunun Uzaklığının Bulunması 


Test (13) 
Kesişen İki Doğrunun Arasındaki Açının Tanjantının 
veya Ölçüsünün Bulunması 
Kesişen İki Doğrunun Açıortay Doğrularının Bulunması 


Test (14 - 15) 
Alan Bulma 
Bölge Tarama 


Test (16 - 18) 
Karma Testler 
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eğitim yayınlar 
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DOĞRU ANALİTİĞİ 





1. — Analitik düzlemde, A(-1,3) ve B(4,0) noktalarından 
geçen doğrunun eğimi kaçtır? 








A) B) o) D) : B) ; 


2. Analitik düzlemde, A(1,5) noktasından ve orijinden 
geçen doğrunun eğimi kaçtır? 


A)4 


3. Analitik düzlemde, A(1,3) ve B(-1,k) noktalarından 


geçen doğrunun eğimi 5 olduğuna göre, k kaçtır? 


A)1 B)2 oz D)3 EZ 


4. Analitik düzlemde, x eksenini apsisi 4, y eksenini 
ordinatı 2 olan noktada kesen doğrunun eğimi 








kaçtır? 
3 1 1 
A) > B) > Cc) D) 2 
G SERİSİ 
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5. 








rem. hami 


TEST /1 


Analitik düzlemde, Afa,b), B(c,d) noktalarından 
geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir? 














Analitik düzlemde, aşağıda grafiği verilen doğrular- 
dan hangisinin eğimi pozitiftir? 


A) y B) y C) y 
.— X 
- b y E) y 
— Xx Xx 


Analitik düzlemde, 
şekilde eksenleri 
kestiği noktalar 
verilen doğrunun 
eğimi kaçtır? 





A)-3 B) - £ 1 E)3. 


Analitik düzlemde, 
şekilde eksenleri 
kestiği noktalar 
verilen doğrunun 
eğimi kaçtır? 





Eee 


a2 
4 4 


B) < o 


4 
DE 
ar 
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DOĞRU ANALİTİĞİ 
9. Analitik düzlemde, 
3|0B|-2(0A| 


olduğuna göre, 
AB doğrusunun 





eğimi kaçtır? 
3 2 2 3 
—— B)—— G) —1 D) — E)— 
a 2 ) 3 ) 3 İz 


10. Aşağıda grafiği verilen doğrulardan hangisinin 


2 Ki 
ğimi — dir? 
eğ 5 


A) 





11. Analitik düzlemde, 
y ekseni ile yaptığı 
dar açı 55 olan şe- 
kildeki d doğrusu- 
nun eğim açısı kaç 
derecedir? 





A)35 Oo B)55 C) 125 D) 135 E) 145 


12. Analitik düzlemde, 
y ekseni ile 
yaptığı geniş açı 
1359 olan şekildeki 
d doğrusunun 
eğim açısı 
kaç derecedir? 





A) 45 











13. Analitik düzlemde, 
x ekseni ile saat d 
yönünde 120' lik 
açi yapan 
d doğrusunun 
eğim açısı 
kaç derecedir? O 


120” 


A) 30 B) 60 C) 100 D) 120 E) 135 


14. Analitik düzlemde, A(1,3) ve B(k,k*-2) noktaların- 
dan geçen doğrunun x ekseni ile yaptığı dar 
açısının ölçüsü kaç derecedir? 


A) 30 B) 40 C) 45 D) 60 E) 75 


15. Analitik düzlemde, A(1,-3) ve B(k*1,2k-2) noktala- 
rından geçen doğru x ekseni ile pozitif yönde 45 lik 
açı yaptığına göre, k kaçtır? 


A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E)1 


16. Analitik düzlemde, A(-1,2) ve B(3,1) noktalarından 
geçen doğrunun eğimi ile, D(3,0) ve E(5,k) nokta- 
larından geçen doğrunun eğimi aynı olduğuna 
göre, k kaçtır? 











3 1 1 2 
A)—— B) —1 C 
B) 55 Cc) 90 D) 105 E) 135 ) 2 ) ) 2 D) 2 3 3 
1-A 2-B 3-E 4-B 5-E 6&-C 7-D 8-D 9-A 10-B 1-E 12-A 13-D 14-C 15-C 16-C) 
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UVUGRU ANALITIGI 


1. Analitik düzlemde, denklemi y--x*3 olan doğru- 
nun eğimi Kaçtır? 


A) -3 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)3 


2. Analitik düzlemde, denklemi 3y--A4Ax olan doğrunun 
eğimi kaçtır? 


4 3 
A) — B) — 
1 ) 3 


3. Analitik düzlemde, denklemi 3y-2x-5 olan doğru- 


nun eğimi kaçtır? 


AZ B) - g1 





E) —1 


4. Analitik düzlemde, 3x-4-2ky-6-0 doğrusunun eğimi 


-5 olduğuna göre k kaçtır? 


A1 B) > g2 D) 


— mma 


a 
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5. Analitik düzlemde, 
kaçtır? 


3 2 1 2 3 
ALE ge O DE © 
) 2 lir Li li 1 


6. Analitik düzlemde, denklemi x-5 olan doğrunun 
eğimi kaçtır? 


A)5 B) 1 Cc)0 D) —1 E) tanımsız 


7. Analitik düzlemde, denklemi ys-4 olan doğrunun 
eğimi kaçtır? 


A) -4 B)0 6) 1 D) 4 E) tanımsız 


8. Analitik düzlemde, eğimi 5 olan doğrunun denkle- 


mi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) x-3 B) yx3 


D) x*3y-6—0 


C) 3y—x4-10 
E) 3x-y—1 
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5 — > 1 doğrusunun eğimi 
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Ö TEST/2 


m ee em a e e e in a m a RE 


9g. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisinin eğimi (- 5) tür? 
B) ya 
3 


A) 3x-2y*4-0 Cc) yazsa 


D) 2x*3y—4—0 E) 3x*2y*4-0 


10. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi x eksenine paraleldir? 


A) 2x43y41-0 
D) x-3 


B) xsy G) y-x-0 


E) y--1 


11. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisinin eğimi sayıca en büyüktür? 


A) 3x42y-10 B) 2x43y42-0 
D) x-2y410 


C) -x*-y-6-0 
E) 5Xx-y*-2-0 


12. Analitik düzlemde, —İ-x4 y*5-0 doğrusunun 


v3 


y ekseni ile yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecedir? 








A) 30 B) 45 GC) 50 D) 60 E) 75 
(B 2E 3A 4E 5D 6E 7B BC 
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13. Analitik düzlemde, V2x-/2y43-0 doğrusunun 
x ekseni ile yaptığı dar açı kaç derecedir? 





A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


14. Analitik düzlemde, A(-2,1), B(3,0) ve C(4,k) nokta- 
ları doğrusal olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -2 B) - > G)— 2 


D)1 


E)4 


Analitik düzlemde, 
A ve B noktalarının 
apsisleri sırasıyla 
a ve (a42), 
ordinatları 

(b-*-1) ve (b-4) 
olduğuna göre, 
AB doğrusunun 
eğimi kaçtır? 





Gı 
© 
o 





gr 
l 


>. o D) > 


16. Analitik düzlemde, 
eğimleri m, ve m, 
oland, ved, 


doğruları şekilde 
gösterilmiştir. 


N m 
Buna göre, —İ- oranı 








kaçtır? Mz 
2 2 1 1 1 
A B c D E 
e ) 5 ks iz Iz 





10-E 11-E 12-D 13-C 14-C 15-A 16-c) 
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VYGUNMU ANALI Gİ 


İ. Analitik düzlemde, A(k,-3) noktası -x42y41-0 


doğrusunun üzerinde olduğuna göre k kaçtır? 


Ağz B) -5 Gi: D)3 E)5 


2. Analitik düzlemde, 
d:X*3y-6-0 doğrusu veriliyor. 


Buna göre, aşağıdaki noktalardan hangisi d doğru- 
sunun üzerindedir? 


AC) B)(80) C)(14) D)(3-2) E) 6.2) 


3. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 


lardan hangisi A(1,3) noktasından geçer? 


A) x#y-5-0 B) x-2y-1-0 


D) -2x4*y—10 


C) 3x*y—1-0 
E) -3x4*4y46-0 


4. Analitik düzlemde, 
d,:3Xx-2y46-a-0 
d,: Xt4y4b—3-0 








z | KE TEST /3f YE İN EE 





5. Analitik düzlemde, Afa,b) noktası 3x45y—-6-0 doğ... 


rusunun üzerinde olduğuna göre, b nin a cinsinden 
değeri aşağıdakilerden hangisidir? 


3a -6 





B) 





6. Analitik düzlemde, 3x-y46-0 doğrusunun geçtiği 
ordinatı 9 olan noktanın apsisi kaçtır? 


A)1 B)2 Cc)3 D) 4 E) 5 


7. Analitik düzlemde, apsisi ordinatından 3 fazla olan 


ve Xty-2-0 doğrusunun üzerinde bulunan nok- 
tanın apsisi kaçtır? 


A)3 B) > c2 D) > g-İ 


8. Analitik düzlemde, denklemi y-mx*n olan doğrunun 


e KEİ 
eğimi — dir. 
< 2 


Doğru A(p,k) noktasından geçtiğine göre, aşağıda- 
ki eşitliklerden hangisi daima doğrudur? 








O KR TT er 


9g, o Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasından geçen ve 


eğimi zi olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) 2x*3y44-0 B) 2x-2y45-0 C)2x-3y111-0 
D) -2x*3y41150 (OE) -x4y17-0 


< 


10. Analitik düzlemde, A(1,3) ve B(4,-2) noktalarından 
i geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x-y4k2-0 B) x*2y-0 
D) 5x-3y—-14-0 


C) 3x-2y4-3-0 
E) 2x-y*1>0 


11. Analitik düzlemde, başlangıç noktasından ve A(1,-2) 
noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) yıxs0 B) y-2x-0 C) yt-2x-0 


D) ytx*t1—0 E) yx—-3-0 


12. Analitik düzlemde, A(k-1,k*t-1) ve B(k*3,6) noktala- 
. rından geçen doğrunun eğimi > olduğuna göre, 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 





13. Analitik düzlemde, A(5,-2) ve B(6,-2) noktalarından 


geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x1y-3-0 
D) y-2 


B) xt2y-10 C)xz:5 
E) -xt3y—12-0 


14. Analitik düzlemde, A(2k-1,k*1) ve B(3k--1,-k) nok- 
talarından geçen doğru x eksenine dik olduğuna 
göre, bu doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? Di 


A)xs4 B)xs3 ()x--5 


D) ys-1 


E) yz-3 


15. Analitik düzlemde, 
A(-1,3) noktasın- 
dan geçen OA 
doğrusunun denk- 
lemi aşağıdakiler 
den hangisidir? 





A) y-3x0 B) xty-2-0 
D) 2x1*y-10 E) 2X4*y0 


C) yt3x-0 


16. |. Eğim 2. geçtiği nokta (4,-1) 


il. Eğim 2. x eksenini kestiği noktanın apsisi 4 
II. x eksenini kestiği noktanın apsisi —İ 
y eksenini kestiği noktanın ordinatı 5 
İV. geçtiği nokta; (1,3) 
geçtiği nokta; 3-1) 
V. Geçtiği nokta; (5,4) 
x eksenini kestiği noktanın apsisi -4 
Yukarıda bazı doğrulara ait bilgiler verilmiştir. 


Buna göre, bu doğrulardan kaç tanesinin denklemi 

















ğ iji iklerine gö bulunabilir? 
e orijinden geçtiklerine göre, ab toplamı A) 6x-9y422-0 © B) 2x-3y42-0 oC) 2x-3y-3-0 unah 
A) paz kin B) k- - pin Op-—2kin D) y>xt2 E) 7x43y-6-0 A) 1 B) 2 Cc) 3 D) 4 E)5 
0 B) 8 Cc) 7 D)6 E) 5 D) k-2p4n Eps Kp | (B 2E 3D 4A 5G 6A 7B  8B SC 10D 11C 1ZA 18D 14C 156 16E 
2 m 
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DOGRU ANALITIĞI (| 


1. © Analitik düzlemde, 
m(AOK)<m(KOB) 
olduğuna göre, 
d doğrusunun 
denklemi 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) ys-3x B)ys-2x Ojy>—x D)y>x Ej)y>2x 


2. Analitik düzlemde, 
JA0|-2|BO| 
C(-3,2) 
olduğuna göre, 
AB doğrusunun 
denklemi 


aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) x*y*-10 B) 3x-4y4-1-0 


D) x-2y*7-0 E) xt2y-1-0 


3. — Analitik düzlemde, A(1,3), B(-1,7), C(3,-3) olduğuna 
göre, ABC üçgeninin V, kenarortayını üzerinde 
bulunduran doğrunun denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) x*y-2-0 B) 2Xx-yt10 C) 3x-2y*-3-0 
D) 2x*y-4-0 E) x-1 


4. Analitik düzlemde, 
|(OA|J-J0B| 
C(1,4) 
olduğuna göre, 
AB doğrusunun 


denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 





A) x*yt-30 B) x*y-5-0 
D) 2x-y420 


C) x-y4-3-0 
E) x*2y-9-0 
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C) 2x-y-8-0 A 
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Analitik düzlemde, y g. Analitik düzlemde, 
x ekseni ile 1509 lik (BG| —2|AC| 
açı yapan A(4,2y3 
AB doğrusu 1509 ) C-4-1) ” 
şekilde gösterilmiştir. ii olduğuna göre, 
(6) AB doğrusunun 
ancak Ri denklemi aşağıda- 
bee a ke DM ri Di kilerden hangisidir? 
AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) x4-2y46-0 B) x-2y-6-0 C) 2x4y490 
A)x—v3y—1-0 B)x—vy3y42-—0 D) x-3y#10 E) 2x43y-4-0 
C)vV3x4y—v3 —0 D) 3x — Y3y -6—0 
E)3x4-vV3y—1-0 
Analitik düzlemde, 10. Analitik rl aşağıda verilen ifadelerden han- 
-— isi yanlıştır? 
m(ACO)-45* ll nama 
A(-1.6) 
olduğuna göre A) Eğimi ve geçtiği bir nokta bilinen doğrunun denkle- 
AC doğrusunun mi bulunabilir. 
denklemi aşağıda- B) Geçtiği iki nokta verilen doğrunun denklemi bulu- 
kilerden hangisidir? nabilir. 1 
GC) Eğimi ve x eksenini kestiği nokta verilen doğrunun 
A) yixi720 B) yı x-5-0 GC) yix-1-0 denklemi bulunabilir. 
ze D) Apsisinin ordinatına eşit olduğu noktanın koordi- #2 
—x—70 —x-6— ) : i ni 
De e " natları verilen doğrunun denklemi bulunabilir. 
E) Eksenleri kestiği noktalar verilen doğrunun denkle- px 
mi bulunabilir. 
Analitik düzlemde, 
ABCD kare 
AO|JAD| 
olduğuna göre, 11. Analitik düzlemde 
OC doğrusunun 
denklemi aşağıda- d, : (at3)x$y-4-0 
kilerden hangisidir? d, : (a-1)-2y4-10 
doğruları veriliyor. 
A) y-2x-0 B) 2y-x-0 ©) yt2x-0 dia. Bilüğ - kaçtır? 
olduğuna göre, a kaçtır? 
D) 2y4x0 Ey yV2x-0 Vem : z S 
5 3 2 
A)-E  B-E G)—-— D) 0 E 
) 3 ) 2 ) 3 ) )1 
Analitik düzlemde, 
A, B, C doğrusal 
JAB|-|BC| 
A(4,0), C(20,-10) x 
olduğuna göre 
(OBI yi üzerinde 
bulunduran doğru- Gele 12. Analitik düzlemde, aşağıda verilen doğrulardan 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? hangisi 2x--5y-3-0 doğrusuna paraleldir? 
A) 3x-y4*1-0 B) —2x4y-5-0 C) -2x-5y*-6-0 
Ay İx B)y-—İx Oy-—İx 
10 5 5 D) 2x-5y-4-3—0 E) 5x42y—1-0 
Dy--Ex oo Ey-—Ex 
ız 3 İC 2D 3E 4B 5B 6B 7D &D SA 
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7 Estj/ai” 


13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi x-3y-41-0 doğrusuna diktir? 


A) x—-3yt4-0 
D) 3Xx-y*-9-0 


B) x*-3y-6-0 
E) 3x*yt110 


C) x-3y 


14. Analitik düzlemde, A(-3,4), B(3,1), C(0.-2), D(-4.k) 
noktaları veriliyor. 


AB 1 CD olduğuna göre, k kaçtır? 


15 26 1 
B) 2 Oy 2 D— 
a ) e 


A) —10 
3 


g2 


15. Analitik düzlemde, 3x4(k--1)y-6-0 doğrusunun 
x eksenine dik olması için k kaç olmalıdır? 


A) -2 B) -1 c)0 D) 1 E)2 


16. “Analitik düzlemde birbirine dik olan doğruların eğim- 
lerinin çarpımı —1 dir.” 


Aşağıda verilen birbirine dik doğru çiftlerinden 
hangisi bu kurula uymaz? 


A) 3x-2y*1-0 B) x-3y-4-0 C) x-2y 
2X*13y-6-0 3x*y1t-4-0 2X*1y-10 
D) xs-y*t3 E) x-İ 
y-34X yz5 





10-D 11-A 12-C 13-E 14-A 15-B 16-E 
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1. Analitik düzlemde, 3X-5y42-0 doğrusuna paralel 
olan ve A(1,4) noktasından geçen doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x4*-2y-10 B) 3x-5y-6-0 
D) 5x4-3y—17-0 


C) 3x-5y*-17-0 
E) 5x-3y4-4-0 


2. Analitik düzlemde, 3x-y41-0 doğrusuna paralel 
olan ve x eksenini apsisi -1 olan noktada kesen 
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3Xx-y4-3-0 B) 3Xx-y-3-0 
D) Xt3y-3-0 


C) 3x*y4-3-0 
E) x43y41-0 


3. Analitik düzlemde, d doğrusu A(1,3) ve B(-1 ,2) nokta- 
larından geçiyor. 


Buna göre, Ç(-1,4) noktasından geçen ve d doğ- 
rusuna paralel olan doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) xt2y-7-0 B) 2x4*-y—10 
D) x-2y*-9-0 


C) 2x4*y-2-0 
E) Xx-2y41-0 


4. Analitik düzlemde, 4x-y42-0 doğrusuna dik olan 


ve A(-1,3) noktasından geçen doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-4y4110 B) xt*4y-110 
D) 4Xx-y-7-0 





GC) x 4ys 130 
E) 4X-y47-0 
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5. 


Analitik düzlemde, 2x-y4-1-0 doğrusuna dik olân 


ve orijinden geçen doğrunun denklemi aşağıdaki. 
lerden hangisidir? 


A) x-ys0 B) 2x-yx0 
D) x-2y0 


G) Xt2y-) 
E) 2X*y-0 


vey eksenini ordinatı 6 olanı noktada kesen doğru. 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4x*5y-6-0 oo B)4x15y—30-0 
D) 5X4-4y—12-0 


C) 5x-4y4-24-0 
E) 5x44y-24-0 


Analitik düzlemde, A(-1,3) ve B(3,5) noktalarından 
geçen doğruya dik olan ve C(3,-2) noktasından 


geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi: 
sidir? 


A) 2x4y-4-0 B) 2x4y44-0 
D) x-2y*-10 


C) x-2y—10 
E)xt2yt1-0 


Analitik düzlemde, ABC ü üçgeninin köşelerinin koor- 
dinatları A(4,-2), B(3.-1), C(7,9) olduğuna göre, 
üçgenin h, yüksekliğini üzerinde bulunduran doğ- 
runun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 5x42y-16-0 


D) 2x15y-2-0 Oo E) 2x45y42-0 
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B) 2x-5y46-0  C) 2x-5y-18-0 


9 Analitik düzlemde, 2x4 7y—14-0 doğrusunun y ekse- 
i nini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A) -1 B) O C)1 D)2 E)3 


10. Analitik düzlemde, A(1,3) ve B(-1,4) noktalarından 
geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın apsisi 
kaçtır? 


A)7 B)6 O) 5. D)4 E)3 





11. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi x eksenini apsisi -2 olan noktada 
keser? 


A) x-2y44-0 
D) 3x-4y48-0 


B) 3x-2y-6-0 C) 4x4*5y*8-0 
E) -2x-y-4-0 


12. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi y eksenini ordinatı 4 olan noktada 
keser? 


A) 3x-2y—12-0 
D) 5x-yt20-0 


B) x*3y—12-0 C) 3x*y44-0 
E) x-y-4-0 





TEST /5 


13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi x eksenini kesmez? 


A) yex B) ys—x*3 C) x-2y*-1 


D) xs-6 E) yz4 


14. Analitik düzlemde, Şalt doğrusunun y ek- 


senini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 


A)4 B)3 c)0 D) -3 E) -4 


15. Analitik düzlemde, x-3y-9-0 ve 3x-2y44-0 doğru- 
larının y eksenini kestikleri noktalar arasındaki 
uzaklık kaç br dir? 


A) 5 B)4 c)3 D)2 E)1 


16. Analitik düzlemde, 
A(5,2) ve B(1,-2) 
olduğuna göre, 

A ve B noktaların- 
dan geçen doğru- 
nun y eksenini 
kestiği noktanın 
ordinatı kaçtır? 





A) 3 B) -4 C) 5 D) -6 E) -7 





© 2A 3D 4B 5C GE TA BE 9-D 


10-A 11-C 12-B 13-E 14-B 15-A 16-A 
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DOĞRU ANALİTİĞİ | 


ENAZ Km 


1. © Analitik düzlemde, 3x-2y--6-0 doğrusunun x ekse- 
nini kestiği noktanın y eksenine uzaklığı kaç br dir? 


A)1 B) 


g2 0) Z E)3 


2. Analitik düzlemde, x-2y4-4-0 doğrusunun y ekse- 
nini kestiği noktanın A(2,-2) noktasına uzaklığı kaç 
br dir? 


E 240 


A)2 B)4 O 5 


D)2y5 





3 Analitik düzlemde, 
şekilde verilen 
d doğrusuna paralel 
olan ve x eksenini 
apsisi 3 olan nokta- 
da kesen doğrunun 
denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A) 3xt-4y-9-0 B) 3x*-4y-6-0 oC) —-3xt4y49-0 
D) 4x1t-3yt12-0 E) 4X-3y112-0 
4. Analitik düzlemde, eğim açısı 135” olan ve 
A(Y2,J2) noktasından geçen doğrunun, x ekseni- 
ni kestiği noktanın apsisi kaçtır? 
A)-2J)2 B-V2 Go DN2 pak 
pa 34 
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Analitik düzlemde, 9. 
şekilde verilen 
d doğrusuna dik 
olan ve orijinden 
geçen doğrunun 
denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A) x-2y0 B) x*-2y>0 G) 2x-y-0 
D) 2x4y>0 E) x-2y1t4-0 
10. 
Analitik düzlemde, A(k,k-1) ve B(3,4) noktalarından 
geçen doğru x eksenini apsisi —4 olan noktada 
kestiğine göre, k Kaçtır? 
23 17 23 1 li 
— — B)—— Cc) — D) — E)— 
A—— je ire Li lim 
11. 
Analitik düzlemde, 3x-y--5-0 doğrusuna dik olan 
ve x eksenini apsisi 12 olan noktada kesen doğru- 
nun y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 
A)-4 B)— Cc)0 D)3 E)4 
12. 


Analitik düzlemde, —x--4y42-0 doğrusuna paralel 
olan ve A(3,-2) noktasından geçen doğrunun 
y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 





yi pp? 
2 4 3 2: 
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Analitik düzlemde, ordinatı apsisinden 5 fazla olan 13. 


noktaların oluşturduğu doğrunun x eksenini kestiği 
noktanın apsisi kaçtır? 


A) -5 B) -1 Cc 0 D) 1 E)5 


Analitik düzlemde, y 
AB doğrusunun denklemi 

Ku 

6 4 
olduğuna göre, 
B noktasından O B 
geçen ve 
AB doğrusuna dik olan doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 2x-3y-12-0 (o B) 2x-3yt12>0 
D) 3x-2y1*18—0 


C) 3x-2y—-18-0 
E) x-2y-60 


Analitik düzlemde, 
d doğrusu 

A(4,5), B(0,2) ve 
C noktalarından 
geçtiğine göre, 

C noktasının 








apsisi kaçtır? 15. 
8 4 3 
A) —3 B Cc D) —2 E 
A) e Ge 2 ği 
Analitik düzlemde, 
orijinden geçen 
d, doğrusu ile 
d, doğrusu 
A(4,4) noktasında 
kesişiyor. 
Doğruların 
arasındaki dar açi 16. 





15” olduğuna göre, 
d, doğrusunun y eksenini kestiği noktanın ordinati 
kaçtır? i 


A)4v3 B) 4 
D) 4v3 —4 


C)4—-4j3 
E)2y3 -2 








Analitik düzlemde, 
(A40|-3JBO| 
K(-2,2) 

olduğuna göre, 
AB doğrusunu 

A noktasında dik 
kesen doğrunun 

y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? 





A) -24 B) -16 Cc) D) > E)8 


Analitik düzlemde, 
A(0,4), B(2,0) 
D(0,-3), AE LCD 


olduğuna göre, 
CD doğrusunun 





denklemi 

aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) x-2y160 B) x-2y-6-0 GC) 2x4-y-40 
D) 2x-y-3-0 E) 2x-y1-3-0 


Analitik düzlemde, 
d. LAB 
|(AK|-2JBK| 
AÇ-sS,0), B(0,-12) 
olduğuna göre, 

d doğrusunun 

y eksenini kestiği 
noktanın ordinatı 
kaçtır? 






B(0,-12) 


A)3 B) 1 6) 7 


D) -9 


E) -11 


Analitik düzlemde, Ra Ni —1 doğrusunun eksenleri 
a 
kestiği noktalar K ve L dir. 


|KL| 5 br olduğuna göre, anın alabileceği değer- 
lerin çarpımı kaçtır? 
E) 15 


B) -5 Cc) 6 D) 12 





© 2D ZA 4E 5-B 6C 7E BA SA 10C 


11-B 12C 13-4 14B 15€C 
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1. Analitik düzlemde, 
2x-3y410 
3x1y-150 
doğrularının kesiştiği noktanın koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) (8-2) B)(C14) © (43) D)A0) E) (3.3) 
2. Analitik düzlemde, 
XY 
2 ii 4 
32 
PE >> Yy. 1 
-3 4 
doğrularının kesiştikleri noktanın ordinatı kaçtır? 
| 
| 8 v4 3 1 3 
— — Cc) — D) — E) —-— 
| & 3 2 3 ) 2 ) 2 ) 2 
3. 
Analitik düzlemde, 
d,: x-2y-6-0 
dı: ys7 
olmak üzere d, ve d, doğrularının kesiştikleri A nok- 
tasının apsisi kaçtır? 
A)4 B) 5 C) 6 D)7 E)8 
4. dı: Xx-yt3-0 
> 
do: 2X-y-6-0 
Analitik düzlemde, 
d,: x-y430 
d,: 2x-y-60 
dınd,<A 
olduğuna göre, A noktasının koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A) (4-1) B)(5.0) ©)(664) D)(912) OE) (8.8) 
— 36 
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a şi a 














RI 


Analitik düzlemde, eğimi > olan ve x—2 ile y—3 


doğrularının kesiştikleri noktadan geçen doğrunun 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x-3y45-0 (OB) 3x-y-3-0 (oC) -2x$3y16-0 
D) 3x-2y-0 E) 2x*3y-13—0 


Analitik düzlemde, 
dı: x4*3y—-120 
di 2x*y-6-0 


doğrularının kesim noktasından geçen ve x ekse- 
nine paralel olan doğrunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


B) yt3-0 
D) 5y44-0 


C) y-4—0 
E) x42-0 


A) y-10 


Analitik düzlemde, 
eksenleri kestikleri 
noktalar verilen 

d, ve d, doğrularının 
kesim noktasının 
koordinatları 
aşağıdakilerden 





hangisidir? 

ii je 

2 2 5 5 5 5 
bi) eli 


Analitik düzlemde, 
5x-3y115-0 
(K-2)x-4-(k*-3)y-60 


doğruları apsisi -3 olan noktada kesiştiklerine göre, 


k kaçtır? 


A) -2 B) 1 Cc) 0 D)1 g2. 
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RZş—şğş—ğ—ğ———————ç mm 


10. 


11. 


12. 


b 


e 






Analitik düzlemde, 
dıys-*tk 

x--6 

yz2 


doğruları aynı noktadan geçtiklerine göre, d doğru- 
sunun x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? 


Aya B) -2 Cİ) 3 D) -4 E) -5 


Analitik düzlemde, 
2x-y-10 
xy#130 
MX*rny4-3-0 


doğruları belli bir noktadan geçtiğine göre, 2m-4-3n ei 


toplamı kaçtır? 


A) -3 B) -2 Cc) 0 D)3 . E) 4 


Analitik düzlemde, 
x*4y-10-0 
MmXx*-3y1-8-0 


doğruları y-x doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre, 
m kaçtır? 


A) 7 B) -5 6-3 D) -1 E)1 


Analitik düzlemde, 3x$*2y-4-0 doğrusuna paralel 
olan ve y-x-*-2 doğrusu ile y ekseni üzerinde kesi- 


şen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) 3x-4y18-0 (o B) -3x-2y17-0 
D) 3x12y—4-0 


C) 3x12y*6-0 
E) -3Xx*4y48-0 








TEST /7 


13. Analitik düzlemde, -x-4y—-6-0 doğrusuna dik olan 
ve 2x*6y-1-0 doğrusu ile x ekseni üzerinde 
kesişen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


1 
A) Axty- s0 B) 4x*y—2-0 C) 4x-y-20 


D) raya z -0 E)-x14y41-0 


14. Analitik düzlemde, 
ax*-4y—12-0 
2x-by-6-0 


doğruları x ekseni üzerinde dik kesiştiklerine göre, 
ab toplamı kaçtır? 


A) -B B) -6 Cc) -4 D) -2 E) 0 


15. Analitik düzlemde, 3x-y--4-0 doğrusu ile y ekseni 
üzerinde dik kesişen doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 3x-y44-0 B) -3x*y*12-0 C) —x-3y-4-60 


E) x43y412-0 


D) x43y-12-0 





Analitik düzlemde, şekilde gösterilen d, ve d, doğ- 


rularının y eksenini kestikleri noktalar arasındaki 
uzaklık 4 br olduğuna göre, d, ve d, doğrularının 


kesim noktasının ordinatı kaçtır? 


A) 12 B) 11 Cc) 10 D) 9 E)8 





WC 2A 3E 4D 5-A 6D 7-B 8-C 9-D 10-A 1-AA 12-D 13-B 14-B 15-D 16-C 
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İ. © Anealitikdüzlemde, d 
d.1 (ABJ 
JAC|5|8C| 
A(1.5), B(-1,3) 


olduğuna göre, 

d doğrusunun 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A(1,5) C B(-1,3) 


A) 2x*y-2-0 B) y-x*4-0 
D) yı-x-2-0 


C) y-x-4-0 
E) yrx-4-0 


2. Analitik düzlemde, A(3,-5) ve B(-1,-3) noktalarına 
.eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x-y-6-0 B) 2X-y-6-0 
D) x*2y-6-0 


C) x*2y4-70 
E) X*y4-3-0 


3. Analitik düzlemde, apsisi ordinatından 2 fazla olan 


noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x4*y-*-2-0 B) Xx-y-4-2-0 


D) x*2y—-2-0 


C) x-y-2-0 
E) 2X-y-2-0 


4. o Analitik düzlemde, apsisi ordinatınin 2 katından 3 


fazla olan noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? i 


A) xs2y B) x-2y-3-0 


D) x*y-3-0 


C) 2x*y—3-0 
E) 2X4y46-0 
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5. 


Analitik düzlemde, x--2 ve x--6 doğrularına eşi —o—(O9. 
uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri aşağı. 
dakilerden hangisidir? il 


A) x--10 C) x<9 


B) x-—-4 


D) ya-4 E) y-12 


Analitik düzlemde, tE R olmak üzere 


10. 


A(t-1,3t*2), B(t-3,1-2) noktaları veriliyor. 


(AB) doğru parçalarının orta noktalarının geometrik 
yeri aşağıdakilerden hangisidir? 








“DOĞRU ANALİTİ 








Ğ 


Analitik düzlemde, 13. 
3x-(k*- 1)y-60 

6x4-4y110 

doğrularının kesişmemesi için k kaç olmalıdır? 

0-1 D) -2 E) -3 


A)1 B) 0 


Analitik düzlemde, 14. 


3x-yt-150 
x*2y430 


doğrularının kesiştiği noktadan geçen doğru deme- 
tinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 











Analitik düzlemde, 
a(X*2)—-y*t10 
doğruları sabit bir P noktasından geçmektedir. 


Buna göre, P noktasının x eksenine uzaklığı kaç br 
dir? 


A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 


Analitik düzlemde, k gerçel sayı olmak üzere, 
(k*-3)x4 (-k-*-1)y-4k-4-0 


doğrularının kesim noktasından ve A(-1,5) nokta- 
sından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 











A) yaxta B) 3x-2y46-0 C)x 5-2 Eğ A) x4y-3-0 B) x-y46-0 GC) 2x4y-3-0 
— — -14m)y4m—3 
D) -2x4y-4-0 O E) 3x-2y41-0 A) (8*m)x4(-14m)y D) 3x4-y-2-0 E) Xiy-4-0 
B) (3-m)x-(Mm—3)y*40 
GC) (8-m)x#-(1 #2m)y 143m0 
D) (-2m41)x-(3m- 2)y-m--30 
E) (€m—1)x-(m*-3)y4*-m—10 
ali Gözleme 15. Analitik düzlemde, 
a,xtb,ytc,-0 12x*7y46-0 
a,xtb,ytc,-0 9xt5y19-0 * 
doğruları çakışık olduklarına göre, aşağıda verilen. 11. Analitik düzlemde, orijinden geçen doğruların iöğiülarinln Kasim nektaikidan gede ve eğimi 
lerden hangisi doğrudur? (doğru demetinin) genel denklemi aşağıdakilerden 7 : 
hangisi olabilir? > W olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
Ay g2. .bı. Gı hangisidir? 
a, b, CC; a, b, CC, A) (1-m)x*-(14-m)y0 
Gi iLa ei Dp dua bi di B) (1-m)x-(m #2)y-80 A) 7x44y45-0 (o B)7x44y-5-0 (oC) 7x14y46-0 
a b; C, &z b; Ca C) (2-m)x*-(3m-1)y4-m0 D) 7x44y-6-0 o E) 7x14y-21-0 
E) iş E —1 D) (2m4-1)x-(m-3)y4 m-2-0 
a 
şa E) (3m-1)x-(m*-4)y-*-4x0 
16. Analitik düzlemde, 
1Xx413y4120 
Analitik düzlemde, 11x413y 
itik dü 13x4-11y4-4-0 
d, : (m-1)x44y-2-0 12. Analitik düzlemde, y a ğ 
(a4-1)x--(a-1)y-5a4- 10 doğrularının kesiştiği noktadan ve orijinden geçen 
re lee : doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
doğrularının geçtiği sabit noktanın koordinatları 
doğruları çakışık olduklarına göre, msn toplamı: aşağıdakilerden hangisidir? 
nz A) 18x-11y-0 © B)11x413y-0 (DC) 41x431y-0 
A) (1,2) B) (1,4) ©) (23) D) (8-5) B&B (1.0) D) 49x—14y0 E)31x-*41y-0 
3 5 7 9 11 
e e ez WE 2A 3C 4B 5B 6D 7D 8&E SE 10C 1-A 12C 13C İşE 15A 16E 
İ GEOMETRİ SORU BANKASI 
GEOMETRİ SORU BANKASI 
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1. 


Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasının x-3 doğrusu- 


na göre simetriği olan noktanın koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A3) Beta) Gs) DA) BB) 


Analitik düzlemde, A(7,-4) noktasının ys-2 doğru- 


suna göre simetriği olan noktanın koordinatları aşa- 
gıdakilerden hangisidir? 


A 4-4) B)(7-2) (70) D) (411-4) BE) (11-2) 


Analitik düzlemde, A(-2,4) noktasının x eksenine 


göre simetriği olan noktanın koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A C24) BRA) 04-2) Da) (24) 


Analitik düzlemde, A(4.—-1) noktasının y eksenine 


göre simetriği olan noktanın koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A C44) B)(41) O (1-4) D) (41) Eta) 
yn pa amman 
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5. 





EŞLERE EMEL SEE TEST/ 


Analitik düzlemde, A(3,9) noktasının yx doğrusu. 
na göre simetriği olan noktanın koordinatları aşağı. 
dakilerden hangisidir? 


A) (3-9) B) (9,3) C)(-9-3) D)(8-9) | (ag 


Analitik düzlemde, A(4,—-6) noktasının y-—x doğru- 
suna göre simetriği olan noktanın koordinatları aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) 6,4) B)(6,4) ©)(6-4) D)(-6-4) E)(4,-5) 


Analitik düzlemde, A noktasının y-x-0 doğrusunâ 
göre simetriği B(3,1) olduğuna göre A noktasının 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 





A) (1,3) B) (1,3) C)(3-1) D)(1-3) E)(-3,-1) 


Analitik düzlemde, A 
A noktasının d doğrusuna d 
göre simetriği B noktasıdır. 


dfABI—(DJ E 
olduğuna göre, 
m(ADE) kaç derecedir? 

B 


A) 45 BJGO  C)75 D) 90 E) 120 
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tanın apsisi kaçtır? 


wjlw 
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e e e 
g. Analitik düzlemde, A(4,0) noktasının 2X-(k*-1)y-k-0 13. Analitik düzlemde, x eksenine göre simetriği B(4,-6) 
doğrusuna göre simetriği olan nokta B(2,4) olduğu- olan A noktasının, 2. açıortay doğrusuna göre 
na göre, k kaçtır? simetriği olan noktanın koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
gi Dp? pi 
A1 5ie İz 5 5 A) 6-4) B) (4-6) C)(6,4) D) (6-4) E) (6,4) 
10. Analitik düzlemde, A(-1,7) noktasının d doğrusuna 14. Analitik düzlemde, ABCD dikdörtgeninin simetri eksen- 
göre simetriği B(3,5) olduğuna göre, A noktasının leri x-3-0 ve y-2-0 doğrularıdır. 
- M ii 
d doğrusuna uzaklığı kaç br dir? A(-1,0) olduğuna göre, dikdörtgenin çevresi kaç cm 
dir? 
C)2 D2y10 5 
A)Z B) YS 25 eyi 8) A) 24 B) 22 C) 20 D) 18 E) 16 
11. Analitik düzlemde, A(3,-1) noktasının d doğrusuna 15. Analitik düzlemde, A(1,3) noktasının x-4-y-2-0 doğ- 
göre simetriği B(-3,5) noktası olduğuna göre, rusuna göre simetriği olan noktanın koordinatları 
d doğrusu üzerinde A ya en yakın noktanın koordi- aşağıdakilerden hangisidir? 
natları aşağıdakilerden hangisidir? e 
A 8,1) B)() 0468-1) D)(1,3) E)(-5.-3) 
A) (8.11) B) (0,4) C)(0,2) D)(-2.1) E)(-3.-1) 
12. Analitik düzlemde, A(-1,4) noktasının y-mxs3 
doğrusuna göre simetriği B(3,-2) noktası olduğuna 
göre, y-mx#3 doğrusunun x eksenini kestiği nok- 16. Analitik düzlemde, A(-1,2) noktasının X-yj3-0 


doğrusuna göre simetriği olan nokta aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (2-1) B) (1,3) C)(2.-3) D)(0,2) E) (1,2) 





11-C 12-B 13-A 14-A 15-B 16-E 
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TEST / 10 











e şeş m eee 
İ. © Analitik düzlemde, 2x *9y-6-0 doğrusunun A(1,2) 5. & Analitikdüzlemde, g, Analitik düzlemde, 5x-4y16-0 doğrusunun y—x 13. Analitik düzlemde, y 
noktasına göre simetriği olan doğrunun denklemi şekilde gösterilen doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi y eksenini d 
aşağıdakilerden hangisidir? d doğrusunun aşağıdakilerden hangisidir? A(0,-5) noktasında 
x eksenine göre kesen d doğrusunun 
imetriği olan -6-0 OB)—4x45y46> C) 4x-5y-4-6-0 --2 doğrusuna 
A) 2x49y-0 O B) 2x48y46-0 0) 2x49y-3-0 e ele e Br e İn 
doğrunun grafiği D) 5x44y46-0 E) 5x4-4y-6-0 göre simetriği olan 
D) 2x4-9y--34-0 E) 2x49y-34-0 aşağıdakilerden y doğrunun, 
hangisidir? a y eksenini kestiği 
noktanın ordinatı 
A Ağ — BİRİ kaçtır? 
) 10. Analitik düzlemde, 4x-6y41-0 doğrusunun ikinci 
açıortay doğrusuna göre simetriği olan doğrunun 3 1 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Mi B) —1 Cc) — 5 D)0 E)1 
Xx 
—6 
A) —4x-6y41-0 OB) 6x-4y411-0 oC) 4x46y43-0 
D) 2x-3y-1-0 E) -2x4-3y4-4-0 
11. Analitik düzlemde, 
şekilde gösterilen 
2. Analitik düzlemde, A(-1,3) ve B(2,5) noktalarından d doğrusunun x-—-2 
geçen doğrunun C(0,4) noktasına göre simetriği doğrusuna göre 14. Analitik düzlemde, y 
olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- simetriği olan şekilde gösterilen d 
sidir? doğrunun grafiği d doğrusunun X-—3 
6 ti abisi aşağıdakilerden doğrusuna göre 
» — Analitik düzlemde, y hangisi olabilir? simetriği olan 
A) 2x-3y*-110 B) —2x4-3y—13-0 C) —-2x$3y44-0 şekilde gösterilen d doğrunun, N 
D) 3x-y44-0 E) 4x-3y-6-0 d doğrusunun 3 x eksenini 5 
y eksenine göre kestiği noktanın 
simetriği olan Za Xx apsisi kaçtır? 
doğrunun grafiği 
aşağıdakilerden 
hangisidir? A) -13 B) -11 C) -8 D) -5 E)2 
B) y C) 
X 3 Xx 
-4 
3. Analitik düzlemde, 2x-y15-0 doğrusunun y ekse- 15. Analitik düzlemde, 4X4-y—-6-0 doğrusunun 
m e doğrunun denklemi aşağı- D) y E) 12. Analitik düzlemde, 4x4y-10 doğrusuna göre Si e doğrunun 
dakilerden hangisidir: 4 şekilde gösterilen denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
x d doğrusunun 
A) x-3y-60 B) 3Xx-y41 0 C) —4x4-y-5-0 3 1.açıortay A) 4X4y41 0 B) 4Xx4y1t2-0 C) 4x*y43-0 
D) 2x4y45-0 E) -2x-y45-0 doğrusuna göre D) 4x4y-4-0 E) 4x4*-y4-6-0 
simetriği olan 
doğrunun grafiği 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 
7. Analitik düzlemde, 6x-y1*3-0 doğrusunun x-4 
doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi y 
aşağıdakilerden hangisidir? A) 
A) 6x4 y-3-0 B) 6x-y-3-0 C) 6x-y-5-0 
D) x-6y4-3-0 E) -6x-y451-0 16. Analitik düzlemde, 
2X-y41-0 
2Xx-y*t5-0 
D) y ME l 
LE iz P > doğrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geo- 
de, 7Xx-3y46-0 doğrusunun x ekse- ME e Ni 
er in ER oan din ikm Analitik düzlemde, 2x4-5y-4-0 doğrusunun y--i > metrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
nine Ari elli ll > g sağ doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi 
dakilerden hangisidir: aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x-y-4-0 B) 2x-y43-0 C) 2x-y47-0 
A) 7x43yr6-0 (OB) 7x13y-6-0 C) -7x13y-6-0 A) 2x-5y—-14-0 (OB) 2x-5y16-0 CC) -2x45y46-0 yeri E) 2x-y111-0 
D) 3x-7y4-6-0 E) 3x47y-6-0 D) -2xt3y47-0 OE) 5x-2yt1-0 TİE 2B 3E 4A 5D 6C TE 8A 9B 1i0B 11C 12A isE 14B 15D 16B 
amaaan Gn NERE 42 E as ii pi 
G SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKASI ERİSİ 43 GEOMETRİ SORU BANKASI 





1. o Analitik düzlemde, 2x—-3y16-0 doğrusunun 
3x-42y-1-0 doğrusuna göre simetriği olan doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2x-3y16-0 (OB) 2x43y46-0 
D) 3x42y-10 


C) 3x-2y46-0 
E) 3x42y-6-0 


2. Analitik düzlemde, 4x-3y*1-0 doğrusunun 
ax4-2y-6-0 doğrusuna göre simetriği olan doğru 
yine kendisi olduğuna göre, a kaçtır? 


AZ B)1 oz DE e) > 





3. Analitik düzlemde, x*2-0 doğrusunun x-y*-3-0 
doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) y2 
D) y-x*3-0 


B) yz1 C) x-yt10 


E) y--2 


4. Analitik düzlemde, 
mx*nytaz0 
mx*nytb0 


dağrularına eşit uzaklıkta bulunan noktaların geo- 
metrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


1 


T 


B) mx*ny— z 2 0 





A) mx*ny-a-b-0 


ab 


C) menyt > s0 ni 


D) mx*ny*t 5 0 








E) me-ny- 





ab 
2 
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5. 








TEST / TT 








Ya arar A 











| eğe e e e ey e a e lg gi 











Analitik düzlemde, y-mx-4-2 doğrusunun x ekseni. g. Analitik düzlemde, t gerçel sayı olmak üzere 13. Analitik düzlemde, 
ne göre simetriği olan doğru x eksenini A(-5,0) nok- x-3İtİ XxsİH2 
tasında kestiğine göre, m kaçtır? y>2t-3 ykt-3 
3 parametrik denklemleri ile verilen doğrunun apsi- parametreleriyle verilen doğru, x ekseniyle pozitif 
A) -> B) m7 C) —1 D)1 E) e sinin 10 olduğu noktada ordinatı Kaçtır? yönde 45” lik açı yaptığına göre, k kaçtır? 
5 
A) 10 B) -7 Cc) -3 D)3 E) 6 A) -2 B) -1 Cc) 0 D) 1 E)2 
Analitik düzlemde, A dı 
A, B, GC doğrusal, 
dı/d,//d, B da 10. Analitik düzlemde, t gerçel sayı olmak üzere 14. Analitik düzlemde, t gerçel sayı olmak üzere 
(BC |—2JAB| xs5t-3 3x-2y-6-0 
d,:3x-2y41-0 C dı yz3t12 doğrusunun parametrik denklemleri aşağıdakiler- 
d,: 3x-2y470 parametrik denklemleri ile verilen doğrunun eğimi den hangisi olabilir? 
kaçtır? 
olduğuna göre, d, doğrusunun denklemi aşağıdaki- : A 1 
lerden hangisidir? 5 3 3 5 Şasi iin ei 
ALE B)—- o D)1 EZ —t-3 —2t-1 -31-3 
)—-Ş İz IŞ DD) ie y y y 
A) 3x-2y44-0 (— B) 3x-2y4B-0 (oC) 3x-2y413-0 D) x--6 E) xst 
D) 3x-2y*19—0 E) 3x-2y4210 yz2t*6 y—3t4-1 
eN 11. Analitik düzlemde, ke R olmak üzere, 15. Analitik düzlemde, k gerçel sayı olmak üzere 
Analitik düzlemde, B d 
d doğrusu A A(-k*1,k43) noktalarının geometrik yer denklemi 2X-y47-0 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A ve B noktalarından ç sag 9 doğrusu aşağıda verilen noktalardan hangisi ile 
geçiyor. : İİ 
e A) x4y-4-0 B) x4y410 O) x4y46-0 Meler ecllepiN 
simetriği L(1 3), L(,3) D) 3x-y*10 E) 3x-4y410 
B nin C ye göre K4.-1) / A) (K.k-3) B) (k*-1,k-2) C) (2k-2,3k44) 
simetriği K(4,—1) noktasıdır. 
, D) (k-3,2k4-1) E) (k*-3,2k-1) 
Buna göre, d doğrusunun C noktasına göre simet- 
riği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) 4x*3y—13-x0 B) 4x13y113-0 C) x-2y-6-0 
D) xt-2y-2-0 E) 3x-y0 
12. Analitik düzlemde, t gerçel sayı olmak üzere 
isi 16. Analitik düzlemde, t gerçel sayı olmak üzere 
yz2t4-1 A—((4.y)1x2113, yz2t*1 tERJ 
parametrik denklemleri ile verilen doğrunun denkle- kümesinin belirttiği doğrunun denklemi aşağıdaki- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? lerden hangisidir? 
Analitik düzlemde, A(3,-4) noktasının x-5y-43-0 Mit 
doğrusuna göre, simetriği olan noktanın koordinat- ike e Mİ eyle) O) x-y14-0 heee) B) 2x4y17x0 O) 3x-yt4-0 
ları aşağıdakilerden hangisidir? D) -3x44y-6-0 E) 2x*y-6-0 D) 4x4-3y-6-0 E) x-3yt-1-0 
A) (2.1) OB (06) O) (1,6) D)(-34) E) (4-1) WA 2C 3B 4D &E 6D 7A 8C gD 10C 11A 12B 1$D 14C 15-D 16-4 
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EN EN İN mm m m (b 


5. 


1. Analitik düzlemde, A(3,4) noktasının -3x--4y--5-0 
doğrusuna uzaklığı kaç br dir? 


AZ B) £ 9 bie ES 


2. o Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi A(1,-2) noktasına 25 br uzaklıkta- 


dır? 
A) 2x-y-10 B) 2x*-y-5-0 C) x-2yt-4-0 
D) x-2y45-0 (OE) vV2x4V3y-5-0 





3. Analitik düzlemde, x—1, y--1 doğrularının kesim 
noktasının 3x4-2y- 12-0 doğrusuna uzaklığı kaç br 
dir? 


AVI Baya OO D3 Baz 


4. Analitik düzlemde, 2x-3y-6-0 doğrusuna 5 br uzak- 
lıktaki, apsisi -3 olan noktanın ordinatının alabile- 
ceği negatif değer kaçtır? 





G SERİSİ 
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Analitik düzlemde, 5x—-y-2-0 doğrusu üzerinde 
ordinatı apsisinden 2 fazla olan noktanın birinci 
açıortay doğrusuna uzaklığı kaç br dir? 


A)1 B) v2 o y3 D) VS g2 


Analitik düzlemde, A(6,3) noktasının 2X-y*1-0 
doğrusuna göre simetriği B noktası olduğuna göre, 
JAB| kaç br dir? 


AYS Bas GSS DA Es 


Analitik düzlemde, ABC eşkenar üçgeninin (BCJ kenan 
x*v3y4-4-0 doğrusu üzerindedir. 


A(2,2/3) olduğuna göre, eşkenar üçgenin alanı 
kaç br? dir? 


A)6V3 B)j12 Cjt2/3 Deve 183 


Analitik düzlemde, (BCJ kenarı 5x4-12y-3-0 doğ 


rusu üzerinde bulunan ve bir köşesi A(1,2) olan 
ABCD karesinin çevresi kaç br dir? 


A4 B) 6 Cc) 8 D) 10 E)1 
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D 


9. Analitik düzlemde, 
3x-4y*t6-0 
3x-4y4110 
doğruları arasındaki uzaklık kaç br dir? 


At BNY2 .OY3 Db? Ray 


10. Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru 
çiftlerinin hangisi arasındaki uzaklık 2/5 br dir? 


A) x21 B) 3x-y*1-0 C) 2x4*y—10 

xz4 2x*-3y-6-0 2Xx1y490 
D) 3x4 y-60 E) x-2y*10 
3x*-yt-4-0 Xx-2y44-0 













AYD 


EZ 


Yeni 


köht 


11. Analitik düzlemde, 
3x4-2y-0 
3Xx4-2y4-26-0 


doğruları arasındaki uzaklık kaç br dir? 


AVS BV3 2/5 Das E23 


12. Analitik düzlemde, 
3Xx-y4-6-0 
6x—-2y1k-0 


doğruları arasındaki uzaklık 210 br olduğuna 
göre, k aşağıdaki değerlerin hangisini alabilir? 


A) 50 B) 28 Cc) 20 D) -16 E) -28 








e e m m e a ie 


13. 





Analitik düzlemde, şekilde gösterilen d, ve d, doğ- 
rularının arasındaki uzaklık kaç br dir? 


125 105 BYE 


A — 7 
5 





14. Analitik düzlemde, x--3 doğrusuna 2 br uzaklıkta 
bulunan noktaların geometrik yer denklemleri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) yz-i B) xs-1 C) x*y-30 
ys-5 Xx0 X-y-3-0 
D) x--5 E) x- -3v2 
xs x-—yY2 


15. Analitik düzlemde, 
2X-y11>0 
2x-y46-0 


doğrularının arasına yerleştirilebilecek en büyük 
alanlı karenin alanı kaç br? dir? 


16. Analitik düzlemde, 
4x—5y-4-1410 
4x—5y4-3y 410 


doğrularının arasına çizilebilecek en büyük dairenin 
alanı kaç br? dir? 


Az B) 2x. C) 37 D) ân E) 5x 





İD 2D 3A 4B 5B 6&D 7C 8C SA 


10-C 11-E 12-E İ3-A 14-D 15-C 16-A 
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DOĞRU ANALİTİĞİ i 





PU EN o 00 << ——  — 


2 DR 
1. © Analitik düzlemde, eğimleri (21 ve 3 olan iki doğ- 5. 


runun aralarındaki dar açının tanjantı kaçtır? 


1i 11 10 9 7 
Aa pi öy — DE Ey 
A) | B) , ) 3 ) > > 
2. Analitik düzlemde, 6. 
3x4y—10 
—2x4*y4-9-0 


doğrularının arasındaki dar açı kaç derecedir? 


A) 15 B) 22,5 Cc) 30 D) 45 











7. 
3. Analitik düzlemde, 
2x45y-10 
yamxt4 ; ” 
doğrularının arasındaki dar açının tanjantı g oldu- 
ğuna göre, m kaç olabilir? 
1 1 1 1 3 
B GC) —— D) — E) — 
A 17 ) 7 ) 3 2 ) 7 
8. 


4, Analitik düzlemde, 
5x-3y-12 
2x*-3yax-İ 


doğruları arasındaki açının tanjant değeri tanımsız 
olduğuna göre, a kaçtır? 














Analitik düzlemde, 2x-7-0 ve 3y-6-0 doğrular, 
arasındaki açı kaç derecedir? 


C) 60 D) 90 


Analitik düzlemde, x-—1 ve x- y-0 doğruları arasın- 
daki dar açı kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E)75 


Analitik düzlemde, 

X*y-10030 

3x—yY3y4127-0 

doğruları arasındaki geniş açı kaç derecedir? 

E) 150 


A)95 O B) 105 


C) 120 


D) 135 


Analitik düzlemde, 
d, ved, 
doğrularının 
eksenleri kestikleri 
noktalar şekilde 
gösterilmiştir. 







Buna göre, 
d, ved, 
doğrularının arasındaki geniş açının tanjantı kaçtı 


23 ri 19 1 6 
Se, Be: Ör.) E)—-— 
M— 55 lı Iş B-a 
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TEST / 13 


























g. Analitik düzlemde, x2-4-5xy--6y2-0 doğruları arasın- 13. Analitik düzlemde, 
daki geniş açının tanjantı kaçtır? 2x43y-6-0 
2x-3y42-0 
2 3 2 1 1 Ğ Ğ irini - 
a) -E Bi o) D) E) doğrularının açıortay doğrularından birinin denkle 
3 4 7 7 5 mi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3y-4-0 B) 2x11-0 G) 2x-*-y-6-0 
D) 3x*2y—10 E) 4x*5y-10 
10. Analitik düzlemde, A(1,3) noktasından geçen ve 
x-yskz0 doğrusu ile 45” lik açı yapan doğruların 
denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) xtyt120 B) x#y-1-0 ©) x—8 14. Analitik düzlemde, 
x#yt-320 X*-y-3-0 yzt 6x4-3y-4-0 
D) x—1 E) xz1 3x4-6y4-2-0 
ya yz3 doğrularına eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik 
yer denklemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3x4*3y-*-10 B) 9x-9y-2-0 C) x*y-10 
D) 3Xx4-y-6-0 E) x-1 
11. Analitik düzlemde, d, ve d, doğrularının açıortay 
doğrularından birinin eğimi ; olduğuna göre, 
diğerinin eğimi kaçtır? 
2 1 3 3 1 15. Analitik düzlemde, x-3 ve y-2 doğrularının aç!or- 
A) B) C) D) E y Çi 
3 3 2 2 ) 3 tay doğrularından birisinin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? i Ni 
A) x*y*t9-0 B) X*y*-10 C) x-y-10 
D) x-yt-3-0 E) Xx-y-5-0 
12. Analitik düzlemde, aşağıda verilen doğru çiftlerin- 
den hangisi, iki doğrunun açıortay doğrularının 
denklemi olamaz? 2 
16. Analitik düzlemde, eğimleri — ve > olan iki doğ- 
A) x1 B) yex GC) x*3y—10 runun açıortay doğrularından birinin eğimi aşağıda- 
4 : 
Ya ye 3Xx-y4-1-0 kilerden hangisi olabilir? 
D) 2Xx-y*10 E) 5x-4y46-0 
3XL Yİ —0 . 4 MEN g2 o 1 p) VE e 
y ir EE NE 2 3 
Lik 
|LB 2D $A 4C 5D 6C 7B 8C 9D İGE ic 12D ISA 148 İSE 16-Cİ 
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5. 





1. Analitik düzlemde, 3x4y-6-0 doğrusu ile eksenler 
arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


A)2 B)3 C)6 D) 9 E) 12 
2. Analitik düzlemde, 

4x4*y44-0 

2x-3y-12-0 

doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 

kaç br? dir? 

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 





3. Analitik düzlemde, 


X.Y 
21 
8 6 
EN g y —İ 
3 6 
doğruları ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı 
kaç br? dir? 
A)33 B) 35 Cc) 38 D) 41 E) 44 


4. Analitik düzlemde, 
d,:x-y1t40 
doğrusunun x eksenine göre simetriği d, doğrusudur. 
Buna göre, d, ve d, doğruları ile y ekseni arasında 
kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 

A) 32 B) 28 C) 24 


D) 20 E) 16 
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Analitik düzlemde, 
d, : -8xt9y>72 


9. 


d, :-3x*2ys6 


olduğuna göre, 
Alan(ABCD) 
kaç br? dir? 





A) 33 B) 30 


C) 27 


D) 24 E) 21 


10. 


Analitik düzlemde, 
x42y-12-0 
x*2y-6-0 

x-3 ve Xx-6 
doğrularının arasında kalan bölgenin alanı kaç br dir? 
B) 18 C) 15 


A) 21 D) 12 E)9 


11. 


Analitik düzlemde, a>0 ve b<0 olmak üzere 
ax*-by—10 


doğrusuyla koordinat eksenleri arasında kalan böl 
genin alanı 4 br? olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? 


A-İ B-İ 9-7 





1 1 
D—-— E-—i 
1-5 1-7 


12. 


Analitik düzlemde, 
AC doğrusu 
eksenleri 

A ve B noktalarında 
kesiyor. 


|OA|<(0B) 
C(2.6) 







olduğuna göre, Alan(AOB) kaç br? dir? 


A)2 B) > c)8 D)12 Ey16 
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Analitik düzlemde, 13. 
yz3x*n, 
x—2, x-6, yz0 
doğrularının 
arasında kalan 
bölgenin alanı 44 br? 
olduğuna göre, 
n kaçtır? m 
A) -2 B) -1 c)0 D) 1 E)2 
14. 
Analitik düzlemde, 
3x44y-24-0 
doğrusu 
eksenleri 
BveC 
noktalarında 
kesiyor. 
(0) 
A noktasının x eksenine uzaklığı 9 br olduğuna 
göre, Alan(OAB) kaç br? dir? 
A) 21 B) 18 C) 15 .D) 12 E) 9 
15. 





Analitik düzlemde, 
ya, 

ya-2x 

xsa 


doğruları ile 
sınırlanan taralı 
bölgenin alanı 
8 br? olduğuna 
göre, a kaçtır? 





A)-2 B-NW2 C)-4 D)-6 E)-8 





16. 


Analitik düzlemde, 
d, ved, 
doğrularının 
koordinat 
eksenlerini 
kestikleri 

noktalar şekilde 
gösterilmiştir. 





B) Cc) 3 


D) > E)6 








Analitik düzlemde, asb#c#0 olmak üzere, 
ax*tby*tc0 

doğrusunun eksenlerle oluşturduğu üçgenin alanı 
7c > — 

1 olduğuna göre, c kaçtır? 


A)1 B)3 C)7 D) 9 E) 14 


Analitik düzlemde, a0 olmak üzere, 

XxX E 
denklemi ie a —1 olan doğru, koordinat eksenlerini 
K ve L noktalarında kesmektedir. 


M(6,0) için KLM üçgeninin alanı 20 br? olduğuna 
göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? 


A) 6 B) 8 Cc) 10 


D) 12 


E) 14 


Analitik düzlemde, 


XY 

5 * e 0) 
doğrusu eksenleri 
AveB 
noktalarında 
kesiyor. 

C(8,5) 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç br? dir? 





A) 17 B) 19 C) 21 D) 23 E) 25 


Analitik düzlemde, 
d, ved, 
doğrularının 
koordinat 
eksenlerini 
kestikleri 

noktalar 

şekilde 
gösterilmiştir. 





Buna göre, 
bu doğrularla x ekseni arasında kalan bölgenin 
alanı kaç br? dir? 


108 97 200 63 47 
A B GC D 
) 11 ) 9 ) 11 ) 10 7 5 








11-C 12-B 13-E 14-D 15-A 16G-A 
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TEST /14 





DOGRU ANALITIĞI 


1. o Analitik düzlemde, y>-3 eşitsizliğini sağlayan 
bölge aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 


B) 





A) AY y-3x 





2. Analitik düzlemde, x*y-3<0 eşitsizliğini sağlayan 
bölge aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? i 





3. Analitik düzlemde, 5x-3y<15 eşitsizliğini sağlayan 
bölge aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 





O SERİSİ 














Analitik düzlemde, 
şekildeki taralı 
bölgeyi ifade eden 
eşitsizlik sistemi 
aşağıdakilerden 





hangisidir? 
A) -—x13y-3>0 B) —x*t3y-3>0 
x<-3 x<0 
y>i y>0 
GC) -x*3y-3<0 D) x-3y>0 
x<0 Xy<0 
y>0 
E) x-3y<0 
x.y>0 


Analitik düzlemde, -2<xs<1i ve —i<ys4 eşitsizlikle. 
rini sağlayan bölge aşağıdaki seçeneklerden han- 
gisinde doğru olarak verilmiştir? 





Analitik düzlemde, 
şekildeki taralı 
bölgeyi ifade eden 
eşitsizlik sistemi 
aşağıdakilerden 











NYUUMU AivmEiriar 


7. Analitik düzlemde, 10. 


şekilde verilen 

taralı bölgeyi 
tanımlamak için 
yz-x ve y>0 
koşuluna 
aşağıdakilerden 
hangisi eklenmelidir? 





Ni Sİ 
A) x<0 B) x>0 G) x*y>0 


D)x-y<0 


Analitik düzlemde, şekilde gösterilen nokta ve 
doğrulara göre, taralı bölgeyi ifade eden eşitsizlik 
sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Eyix-1>0 


A) yax B) y>x C) y>x D)y<x Ej)ye<x 
y>1 yz1 ysi yz ys1 


11. Analitik düzlemde, -2<2x-y<4 eşitsizliğini ifade 
eden grafik aşağıdakilerden hangisidir? 





Analitik düzlemde, taralı bölgeyi ifade eden eşitsiz- 
lik sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x*5yt5s0 
x*2y4220 


B) x*-5y*-5s0 
x*-2y4-220 
x>0 





G) x*-5y-520 
x*2y-2S0 





taralı bölgeyi ifade 
eden eşitsizlik 
sistemi aşağıdaki 
seçeneklerden 
hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 


ni sağlayan bölge aşağıdaki seçeneklerin hangi- 
sinde doğru olarak verilmiştir? 





hangisidir? 
A) 3x-4y—12<0 B) 3x-4y412<0 
x>0 x<0 
y>0 y<0 z 
C) -3x43y-12<0 D) -3x44y-12<0 
x>0 x<0 
y>0 y<0 
E) 3x-4y112>0 
x>0 
y<0 
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A) 4x-3y—12>0 
3Xxt2y-620 
C) 4x-3y-12<0 
3Xxt-2y-620 


— | ii 
D) x4y-5<0 VW 
x4-2y-220 e 
y>0 ys0 | 
E) x*5y-5<0 il i : 
x*t2y-220 İyi a 
y>0 i 
9. Analitik düzlemde, 12. Analitik düzlemde, x-y4-2 <0 ve x.y <0 eşitsizlikleri- 


B) 3x—-4y-6s0 
2x43y-4>0 

D) 4x-3y—12<0 
3xt2y-6>0 


E) 3x-4y—12<0 
2Xx13y-6>0 














(e za 3-C 4B — 5-B 6-D 7A O BE SA 100 TA 12-0 
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DOĞRU ANALİTİĞİ 


1. — Analitik düzlemde, 
A(0,5), B(3,0) 
OCDE kare 
olduğuna göre, 
D noktasının apsisi 
kaçtır? 











2. o Analitik düzlemde, 
ABC eşkenar üçgen 
AE 1 (ABJ 
E(0,6) 





olduğuna göre, 
AE doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-Y3 y4-60 
C) V3 x4y-6-0 


B) V3x*yt6-0 
D)x-V3 y-6v3 <0 
E) 3x-y16-0 





3. Analitik düzlemde, A(1,4) ve B(-3,2) olduğuna göre 
(ABJ nin y ekseni üzerindeki dik izdüşümü kaç br 
dir? 


A) 27 B) 5 25 D)3 E)2 


4. Analitik düzlemde, 
ABCD Kare 
JAK| BK) 
A(-8,0), D(0,-4) 


olduğuna göre, 

CK doğrusunun 

x eksenini kestiği 
noktanın apsisi kaçtır? 





A)-14 o B)-138 o C)-i2 


D) -11 


E) -10 
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TESI 7/16 




















Analitik düzlemde, Y26X yy g, (Analitik düzlemde, x--3 ve x-7 doğrularına teğet Analitik düzlemde, 
y6x ve y2x doğruları Vi . ” olan çemberin merkezi x-3y17-0 doğrusu üzerinde A(O,k) 
ABCD dikdörtgeninin olduğuna göre, çemberin merkezinin ordinatı kaçtır? B--4,-2) 
A ve D köşelerinden C(0,-6) 
geçiyor. > D(3,0) 
Cc) 5 D) 6 7 
B noktasının ? A3 Bi ) ) ) 
koordinatları B(-4,-2) 
B(2,0) : Ni 
olduğuna göre, Xx) 
dikdörtgenin ime | Alan(ABC) —Alan(BCD) 
çevresi kaç br dir? olduğuna göre, A ve D noktalarından geçen doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 36 B) 34 GC) 32 D) 30 E) 28 Rea 
; 10. Analitik düzlemde, y g A) x*y-3-0 B) 3x*2y-9-0 C) 2x*y-6-0 
A ve B çemberin D) 7x46y-21-0 (OE) 2x13y-12-0 
teğet noktaları, 
4 B 
A(ey3,0) ve çemberin 
yarıçapı 2 br 
olduğuna göre, 
d doğrusunun denklemi O A3 0 
aşağıdakilerden (23,0) a 
Analitik düzlemde, x*2y-5—0 doğrusu üzerinde y ek. hangisidir? 14. Analitik o 
senine uzaklığı 5 br olan noktalar A ve B dir. . AC3,Z) pekiasin oi 
geçen doğru 
Buna göre, |AB| kaç br dir? A) x*y20 B) x-ys0 G) x-N3 y-0 x eksenini apsisi 
D) 2X-v-0 E) 3x-V3 v0 a olan noktada, 
JE Je vi y eksenini 
AS B10 Cs5J8 Ds g2 ordinatı b olan 
noktada kesiyor. 
Buna göre, (b-2).(a*3) çarpımı kaçtır? 
11. Analitik düzlemde, merkezi M(-1,4) olan çembere A)6 B)4 oc) 2 D) -2 E) -6 
üzerindeki A(3,5) noktasında teğet olan doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Analitik düzlemde, y A) x-y-2-0 B) 3x4-3y4*17-0 Oo C) 4x-y-17-0 
A(1,1), B(5.1) G 
4x4y-17-0 4y-1150 
Alan(ABC) 12 br? BAZ m di 
olduğuna göre, 15. 
C noktasının 
geometrik yer denklemi 
aşağıdakilerden hangisi A(1,1) B(5,1) 
olabilir? 
A)y-6 B)y--5 G)y-2 D)y-6 E)y-8 
12. Analitik düzlemde, 
A(0,12), F(20,0) 
olmak üzere Şekildeki birim karelere bölünmüş düzlemde A, B, O, 
EF doğrusu K, L noktaları verilmiştir. A noktasından harekete 
O merkezli başlayan bir karınca düz bir hat üzerinde hareket 
çeyrek çembere ederek B ye ulaşıyor. 
okipnda teş Düzlemde O noktasını orijin, OL yi apsis ekseni, OK 
olduğuna göre, yı ordinat ekseni kabul edersek, AB yi üzerinde 
: EF doğrusunun bulunduran doğrunun denklemi aşağıdakilerden 
i denklemi aşağıdakilerden hangisidir? hangisidir? 
Analitik düzlemde, merkezi M(0,—1) ve yarıçapı 2 bi 
olan çemberin 3x—-4y--26-0 doğrusuna en kısa uzak A) 3x4-4y-48-0 (OB) 3x14y-60-0 C) 4xt3y-48-0 A) 4x-3y--y0 B) 2x4*y- 10 C) x-2y-10 
lığı kaç br dir? 
İm JİN D) 4x43y-36-0 OE) x43y43-0 D) x4-3y46-0 E) 3x-y-10 
A7 B)6 o) 5 D) 4 Eyi -& 2D 3E 4B 5C 6D 7B 8D SA İCE iib 12B isA me 150) 
GEOMETRİ SORU BANKASI Ğ SERİSİ 55 GEOMETRİ SORU BANKASI 








DULĞRU ANALITIĞI 












































TEST /17 
1. © Analitik düzlemde, Analitik düzlemde, 32**Y. İ —1 denklemi bir doğ Analitik düzlemde, |x|4ys3 eşitsizliğinin çözüm 13. Analitik düzlemde, y 
ABCD eşkenar dörtgen belirtir kümesini ifade eden grafik aşağıdakilerden hangi- x eksenini 
A(-5,4) olduğuna göre, i v N sidir? A(0,-1) ve B(0,-9) 
B ve D noktalarını Buna göre, bu doğrunun x eksenini kestiği noktanı; noktalarında 
üzerinde bulunduran apsisi kaçtır? kesen çember C 
doğrunun denklemi y eksenine 
aşağıdakilerden C noktasında teğet B A Xx 
hangisidir? 3 1 1 olduğuna göre, 
AŞ B)1 Di D)o E) —z! çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) x4-2y4-8-0 (o B)-x12y-8-0 (oC) -2x4y45-0 
D) x-2y4-40 E) 4x-5y*6-0 > 
A) Ze) B) (—6,6) C) (—5,4) 
6. Analitik düzlemde, (m?-9)x-2(m*1)y-3-0 doğrular. D) (-6,4) E) (5.3) 
nın ikisi x eksenine paraleldir. 
Buna göre, bu doğrular arasındaki uzaklık kaç br. 
dir? 
14 7 10 5 i 14. Analitik düzlemde, y yazdy A 
ei 5 Sodoörüidenü A B) > e D) — E) — LE d y-2x-4 doğrusu 
2. o Analitik düzlemde, X #xt2y-4y?-0 oğru arından 8 10. Analitik düzlemde, şekildeki eksenlere 
eğimi pozitif olanın, y eksenini kestiği noktanın Ave B noktaları teğet olan çemberin 
ordinatı kaçtır? sırasıyla y — 3x ve merkezinden geçtiğine 
1 Abiüfülariğin göre, çemberin 
a eg yarıçapı kaç br dir? Xx 
A) 3 B) — Di co D) E Z y üzerindedir. 
2 2 2 * — ği 
il (ABO) 90 GA 
dı-xs2y-2/5-0 mfABO) Ez A)2 B2JZ C4 DAR 6 
|AB|6 br iz 
iii 
Kla,b) olduğuna göre, Alan(ABO) kaç br? dir? E 
, 3 
A)6 B) 12 C) 18 D) 24 E) 30 İZ 
X 
o 


15. Analitik düzlemde, 
BCD ikizkenar dik 
üçgeni ve denklemi 
3x-5y--120-0 olan 


Analitik düzlemde, 
dı—x-42y—2y5 -0 


olmak üzere, d doğrusu üzerinde bir K(a,b) noktasi 11. Analitik düzlemde, 


3. Analitik düzlemde, xy-(X-3)(y4*2) doğrusunun denk- 





: 1 l pyr alınıyor d,: 2y--3X19 AB doğrusu şekilde 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? ii yz , za e zl dı: 2y-3x-3, gösterilmiştir. 
Buna göre, ya” *b” nın alabileceği en kücük değe. l N 
D şi dı: y-3 doğruları & 
kaçtır? il a. Buna göre, 
A) 2Xx4y-10 B) 4x-3y460 CO) 2x-3y-60 şekilde gösterilmiştir. C noktasının apsisi kaçtır? 
D) x*4y-6-0 E) 2X4*5y490 Buna göre, 
A)Y1 B) v2 o 3 D 2 By taralı bölgelerin 
: alanları toplamı MY e Si) Dhl Ebe 
i — Kaç br” dir? 
A)7 B) 6 C)5 D)4 E)3 
8. Öğretmeni Özlem'den Ye 16. Analitik düzlemde, 
yandaki şekilde gösterilen 6 e ef) M(AOB)—30* 


doğrunun denklemini 


: A noktasının 
yazmasını istiyor. ; 12 


apsisi 43 tür. 
IOA ışını negatif 
yönde 120" döndürülüyor. 


7 Analitik düzlemde, 
4. o Analitik düzlemde, 


şekilde gösterilen 


Sorunun çözümünde 


Xx 
Özlem yanlışlıkla 4 YAZ YE2X ve y-4 











taralı bölge, ys-2 doğrusunu doğruları arasında 

aşağıdaki apsis ekseni, x—1 kalan bölgenin Son durumda 

eşitsizliklerden doğrusunu ordinat ekseni alanı kaç br? dir? ge e ye N dl 

hangisiyle olarak aldığına göre, bulduğu doğru denklemi koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 

belirlenir? aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A)-6.-2V3) o BMX-3Y3,-2) o C)(-3v3, 3) 
vi A) x2-y2<0 B) x2-y2>0 C) x.ys0 A) 3x*-2y-13 B) 3x*2y-16 C) 8x4-3y274 A) 18 B) 16 D)(-A3,-6) E)(-4v3,—4) 
D) x.y>0 E) y>x vex<0 D) 3x*4y-16 E) 2X4*y-6 





2D 3C 4A SA 6E 7D &A SA 10C 11 120 ISA 14C 15A 16-El 
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DOĞRU ANALİTİĞİ TESTİ 


İİ 


DOĞRU ANALITIĞI TEST / 18 


PE MMMMMmMmMmMmMm'm'm'memem: 


1. “Analitik düzlemde, koordinatları m, n tamsayıları olan 
bir P(m,n) noktasına “kafes noktası” adı verilir.” 


Yukarıdaki bilgiye göre, |x|4 |y| <2 bağıntısıyla ve- 
rilen bölgede kaç tane kafes noktası vardır? 


A) 13 B) 17 Cc) 20 D) 25 E) 30 





Analitik düzlemde, şekilde gösterilen taralı bölge- 
leri ifade eden eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden 










hangisidir? 
A) x*-2ys-6 B) xt2y<6 C) x*-2ys6 
xt-2y24 —x-2ys4 —-2ys4 
x.y20 

D) x*2y26 E) x*2ys6 a 

EN 

x-2y24 xt-2y2-4 RR 

İTEM 

x.y>20 x.ys0 a) 





ahi 









(| 


iK 


3. Analitik düzlemde, 
A(14), B(4,1) 
olmak üzere, 
OA ve OB doğrularına 
teğet olan çemberin 
merkezinden ve 
orijinden geçen 
doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 





2 
Gy 
)y 3* 


1 
A) ys— 
) Y a” 

D) yex E) y4x 


4, Analitik düzlemde, 2x1*3y12-0 doğrusu üzerinde 
A(-3,-3) noktasına en yakın noktanın koordinatları 
aşağıdakierden hangisidir? 


A) (<1, -1) B)(-1.0) e) | -5İ 


G SERİSİ 







Analitik düzlemde, bir d doğrusunun üzerinde bulunan 
A ve B noktalarının, d nin dışındaki bir C noktasına göre 
simetriği K(-1,4) ve L(4,3) noktalarıdır. 


Buna göre, d doğrusunun C noktasına göre simet. 
riği olan doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi. 
sidir? 


9. 


B) x-3y4-5-0 C) 3x12y-5<0 
E) x45y-19-0 


A) x4-3y-1-0 
D) 4x4*-y0 


10. 


Analitik düzlemde, 
m(OAB)—30", 
A(4,6) 

olduğuna göre, 
AB doğrusunun 
eğimi kaçtır? 





Analitik düzlemde, 

(OAJ 1 (ABI, 
m(GOB)-m(AOB) 
(A0|-JBC|, |AB|5 br, 
C(0,-25) 

olduğuna göre, 

(BCI yi üzerinde 
bulunduran doğrunun 
eğimi kaçtır? 





eg ep o? e$ Bi 


12. 


Analitik düzlemde, 
A(1,4), B(2,8) ve 

P, yax doğrusu 
üzerinde sabit 
olmayan bir nokta 
olduğuna göre, 
IPAJ-|PB| 

toplamının alabileceği 
en kücük değer kaçtır? 






A)27 Bayz oz2f0 meyi pi 
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Analitik düzlemde, 


AD doğrusunu B ve C 


olduğuna göre, 
AD doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x4y-3-0 


Analitik düzlemde, A(3,8) noktasının y -Ex *-4 


doğrusuna göre simetriği olan noktanın koordinat- 
ları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (30) B)(21) G)(4-6) D)(6-2) EB) (4.8) 


Analitik düzlemde, 
y—x ve yzaxX 
doğruları 
arasındaki 

açı 60” 

olduğuna göre, 

a kaçtır? 





A1 B)V3 CO)V3-1 D)2-Y3 E)143 





Analitik düzlemde, ABCDEF düzgün altıgeninin 
A köşesi d,, D köşesi d, doğrularının üzerindedir. 


(AF) ile d, arasındaki dar açı 30", m(CDP) 1509, 

d, ve d, doğrularının denklemleri sırasıyla 
X-yt-6-0 ve x*ky-6-0 olduğuna göre, düzgün altı- 
genin alanı kaç br? dir? 


A)oV3 Bjı2/3 C)18V38 Da a3 


ys > ve y2x doğruları 


noktalarında kesiyor. 


(0B|-J0C), 
B noktasının apsisi -6 


B) x*y-*-9-0 
D) 3x4 4y45-0 


G) 2x*y—10 
E) 4x4y--6-0 





16. 








2C 3-D 4-B 5-E &6E 7-C 8-E 








13. Analitik düzlemde, -3x-4y-20-0 doğrusuna 2 br 
uzaklıkta olan noktaların oluşturduğu doğrulardan 
birinin geometrik yer denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 3x-4y410-0 
D) 3x-4y4150 


B) 4-3y1t120  C) 3x-4y1t5-0 
E) 4x-3y—100 


14. Analitik düzlemde, 
yz IX doğrusu şekilde 
gösterilmiştir. 
Buna göre, 


yağ doğrusu ile 





x ekseni arasında 
bulunan açıortay doğrusunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


1 1 1 
A)y— B)y-— pa 
)y a )y N C)y > 


3 


2 
D XX E e 
)y 3 mi 


15. Analitik düzlemde verilen 
düzgün sekizgenin 
(CD) ve JEFJ kenarları 
eksenler üzerindedir. 
E(2,0) olduğuna göre, 
AK doğrusunun 
y eksenini kestiği 
noktanın ordinatı kaçtır? 





A) 4 B)2 -2v2 | Cc) 8 
D)6 42 E)4 44/2 





Birim karelere ayrılmış düzlemde xOy düzlemine 

göre denklemi 2X-y46-0 olan doğrunun x'O'y' 

düzlemine göre, denklemi aşağıdakilerden hangi- 

sidir? 

A) -2x4y-6-0 B) xt*2y-12-0 
D) x*y412-0 


C) x-2y-60 
E) 2X-y112-0 





10-D 11-E 12-8 13-A 14-C o 15-D 16-B 
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GRAFİK OKUMA 


1. © Yandaki daireşel grafikte 


bir fabrikanın üretmiş 
olduğu A,B veC 
ürünlerinin üretim 
dağılımı gösterilmiştir. 


Fabrikada yılda toplam 


4 
& i 
Tr 
. Yukarıdaki grafik, un ve şekerden oluşan homojen bir 
üretim miktarı B maddesinin üretiminden kaç ton karışımdaki şeker miktarını göstermektedir. : 
fazladır? : j 
eki Bu grafiğe göre, 50 kg lik bir karışımda kaç kg Şeker 
vardır? 
A) 90 B) 120 GC) 180 D) 200 E) 240 : 
A) 5 B) 6 c)8 D) 10 Ei. 
5. Ağaç sayısı 
—İ 


1440 tonluk üretim 
yapıldığına göre, 
A maddesinin yıllık 


“2. . Yandaki grafikte, 
“bir malın alış fiyatı 
ile satış fiyatı 
arasındaki 
bağıntı verilmiştir. 


Buna göre, 
satılan maldan 
yüzde kaç kâr edilir? 


A) 25 B) 40 


3. Yandaki grafikte bir 
bitkinin boyunun 
aylara göre 
uzama miktarı 
gösterilmiştir. 


Buna göre, 
bitki toprağa ekildiği 


anda boyu kaç cm dir? 


B) 10 


m  ——— ———— © 











Şeker miktarı (kg) 





Karışım miktarı (kg) 





A 


a e femme 


Satış fiyatı (YTL) 





Zaman 
(gün) 


Yukarıdaki grafik A ve B işçilerinin zamana göre diktik. 
leri ağaç sayısını göstermektedir. 


1 3 





Alış fiyatı (YTL) Bu grafiğe göre, 15 gün sonra, A işçisi B işçisinden 
kaç ağaç fazla diker? , 
C) 50 D) 75 E) 100 A) 120 B) 108 C) 96 D) 84 DR 
6. A Satılan ürün sayısı 
Boy (cm) 


Ürün markası 














Yukarıdaki sütun grafikte bir markette satıları A, Bve€ 
marka ürünlerin bir haftadaki satış miktarları gösiö 
rilmiştir. 





Zamarı Bu grafiğe göre, bir hafta içinde satılan ürünlerin 
(ay) yüzde kaçı C ürünüdür? 


G6) 15 g4 


D) 20 


E) 25 A) 60 B) 55 G) 50 D) 45 
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TEST /1 




















20 dm boyundaki bir fidan dikildikten sonra ayda 5 dm 10. Alınan Yol (km) 
uzamaktadır. Bi 
Bu fidanın boyunun zamana göre, değişimini 70 
gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 604- 
50- 
40: 
- > 30: 
A) 4 Boy (dm) ) Boy (dm) ) Boy (dm) 207 
20. MEN Pİ ; Mi Yolculuk sü 
12345678 09101112 ” Üy 
Yukarıdaki grafik, hareket halindeki bir aracın aldığı 
yolun zamana göre değişimini göstermektedir. 
Bu grafiğe göre, aracın 12 saatlik süre içinde hare- 
ket etmediği toplam süre kaç saattir? 
A)1 B)2 c)3 D)4 E) 5 
11. Bir havuzda bulunan 600 m3 su 12 saatte boşaltılıyor. 
Buna göre, havuzdaki suyun boşaltılmasını göste- 
, ren grafik aşağıdakilerden hangisidir? 
Yandaki grafikte Satış fiyatı (TL) 
bir malın aliş ve 
satış fiyatı 
arasındaki A Su miktarı B) Su miktarı 9 Su miktarı 
bağıntı (m3) Sİ (m3) 
gösterilmiştir. “55 gen 6001-7 fi Sr 
Ri Hi Alış fiyati : 
Bu grafiğe göre, (TL) 
75 TL ye alınan bir : i 
malın satış fiyatı i 12 Sü < > 
; -s0 Süre 12 Süre 12 Süre 
kaç TL dir? (saat) (saat) (saat) 
D) 4 Su miktarı E) 4 Su miktarı 
A200 o B)150 oC)125 Doo E)75 (m3) (m3) 
600 600 
6 Süre iz Süre 
(saat) (saat) 
Boy (cm) 
e .—.....amaserensssaamammeaeasmenaz 
di. 12. 
Chu... 
b ...... 
a 
: : : : Süre 
t 2 3 4 5 (ay) 


Yukarıdaki grafikte bir bitkinin aylara göre boyundaki 
değişim gösterilmiştir. 


Bu grafiğe göre, 1. ve 5. aylar arasında bitkinin 
boyundaki ortalama artış miktarı kaç cm dir? 














Yandaki grafikte A, B, C, D ve E ürünlerinin alış ve satış 
fiyatları gösterilmiştir. 





Bu grafiğe göre, hangi ürünün satışından en fazla 





— d—-b e—c 
A) c—-b B) ii Cc) ri kâr elde edilir? 
e-b < 
D e 
5 AA B)B Gc D)D EBE 
İl 
(e BE 3-D 4-A 5-A 6-C 7-E 8-D 9-D 10-E 1-A 12-C 
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GRAFİK OKUMA 


İN İN m m 2 mr © SS 


1. © Yandaki grafikte 
X bir malın 
alış fiyatını, 
Y ise bu malın 
satış fiyatını 
göstermektedir. 





50 X(u 


Buna göre, 40 TL ye alınan bir maldan kaç TL kâr 
elde edilir? 
A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 
2. Yandakigrafik, Para (TL) 
bir adamın 
30 günlük 
süre içinde 900 
| biriktirmiş olduğu 
900 TL nin 
azalışını 
göstermektedir. 
30 Zaman 
(gün) 
| 


Buna göre, 10. gün sonunda adamın cebinde kaç 
TL si vardır? 


A)600 (O B)550 O C)500 D)40o0 o E)300 





Öğrenci sayısı 








l 
ZE E7 8 Alınan not 
Yukarıdaki sütun grafik, bir sınıftaki öğrencilerin mate- 
matik sınavından aldıkları notların dağılımını göster- 
mektedir. 


5 ve 5 in üzerinde not alanlar başarılı olduğuna 
göre, bu sınıfta başarılı olan öğrencilerin sayısı 
kaçtır? 














A) Saat 


3 3 
ee 2 
1  rasasamsasanasssesi : 1 : i 
Ki i : km : : - Ni 
AS 190 200 AS 190 200 
o D) 2 
Saat j Saat 
3 3 
2 2 


TEST /: 


Yandaki grafik, 

başlangıç sicaklığı 

(t—0 için) 20" 50 
olan bir cismin 

ısıtılması sırasında 
sıcaklığın, 

zamana bağlı 20 
olarak değişimini 
göstermektedir. 


Sıcaklık (GC) 





t (zaman) 


Buna göre cismin t-4 zamanındaki sıcaklığı kaç 


derecedir? 


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 


A y (litre) 
100 


x (saat) 





Yukarıdaki grafik sabit hızla hareket eden A ve B araç 
larının yolda geçen süreye göre, depolarında kalân 


benzin miktarını göstermektedir. 


Buna göre, hareketlerinden kaç saat sonra, bu araç 


ların depolarında kalan benzin miktarı eşit olur? 


A)8 B)7 Cc) 6 D) 5 Ed. 


“A ve B kentleri arasındaki uzaklık 200 km dir. Adan 
saatteki hızı 5 km olan bir yaya B ye doğru, B den saat 
teki hızı 15 km olan bir yaya A ya doğru aynı anda yola : 
çıkıyorlar. Bu yayalar harekete başladıktan kaç Sal 


sonra ve B den kaç km uzakta karşılaşırlar.” 


Bu problemin grafikle çözümü aşağıdakilerden 


hangisidir? 


2) Saat 













> —- km a i 
AS 190 209 A 19 185 200 


e) Saat 





GRAFİK OKUMA 



















2502212200522 ; 







200p : 2001......-. 
2 kilowat 1 2kilowat 1 2 Kilowat 
saat saat saat 
D) gr E) TL 


250 ERE 7 250 összüğmasrmei / 
200 


1 2 kilowat 1 2 kilowat 
saat saat 


pa © 


w 


-— Mw 


1234 5 6 


Yukarıdaki grafikte A ve B bitkilerinin boylarının yıllara 
göre değişimi gösterilmiştir. 

Ru değişime göre 33. yılda bitkilerin boyları arasın- 
daki fark kaç birim olacaktır? 


A) 35 B) 20 C) 15 D) 10 E)5 
Boy (cm) B 
A 
10 
2 
Zaman 
(ay) 


Aynı anda dikilen A ve B bitkilerinin boyları sırasıyla 
10 cm ve2 cm dir. 


B bitkisi her ay A bitkisinden 4 cm daha fazla uza- 


dığına göre, kaçıncı ayın sonunda bitkilerin boyları 
eşit olur? 


A1 B)2 c)3 D)4 E)5 








11. 


12. 





TEST /2 






“Bir elektrik üreticisi her aboneden sayaç kirası olarak 10. h : yükseklik 
200 TL, abonenin harcadığı her kilowat saat için ise 
25 TL almaktadır.” — 
Bu açıklamaya göre, harcanan elekirik miktarı ile gl. 
ödenen ücret arasındaki bağıntıyı gösteren grafik, 5I- 
aşağıdakilerden hangisidir? 7 
X 2 
B) o) Kr i 
ti vE iç : : tızaman 

12345678910 


Yukarıdaki grafikte, içindeki suyu boşaltılan bir depo- 
daki su yüksekliğinin zamana göre değişimi verilmiştir. 


Bu grafiğe göre, suyun en hızlı boşaltıldığı zaman 
aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 


A)2<t<4 B)4st<5 
D)7st<10 


O5<t<7 
E)9<t<10 


Yandaki grafik, 

bir tüccarın 
anaparasının 
yıllara göre 
değişimini 
göstermektedir. 
Anaparanın negatif 
olması tüccarın 
borcunu 
göstermektedir. 


y (ana para) 





Bu tüccarın borcunun tümünü ödedikten 12 yıl son- 
raki anaparası kaç birimdir? 


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 


Homojen bir maddedin 1 m3 ünün ağırlığı 6 kg dır. 


Bu maddenin ağırlığının, hacmine bağlı olarak 
değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 





(m3) (m3) 





2-A 3-B 4-C 5-C 6-D 


8-A 9-B 10-B 


ve 
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UZAYDA TEMEL KAVRAMLAR TEST/i) yzAYDATEMELKAVRAMLAR,,>  TesTji 





1. — Aynı düzlemde bulunan 5 farklı doğru, düzlemi en 5. Aşağıdaki önermelerden hangileri daima doğrud 9 Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 13. Uzayda paralel iki düzleme eşit uzaklıkta bulunan 
az kaç bölgeye ayırır? 1. Farklı iki nokta doğru belirtir. i rl geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


Ii. Farklı üç nokta düzlem belirtir. A) Bir düzleme dışındaki bir noktadan sonsuz sayıda 





Kl mi Sis Bi KE iii. Düzlemsel olmayan farklı dört nokta uzay belirtir. dik doğru çizilebilir. Gi 
N. Aykırı iki doğru uzay belirtir. g) Bir düzleme dışındaki bir noktadan düzlemle 45* lik Bel düzlemi 
- N : açı yapan SONSUZ sayıda doğru çizilebilir. B) Paralel iki düzlem 
V. Paralel iki doğru düzlem belirtir. > li z rr 
- Gc) Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. : GC) Bir doğru 
D) Bir noktadan sonsuz sayıda düzlem geçer. D) Paralel iki doğru 
A LILIN B)LILRIL,IV . Ol : p da düzl E) Paralel üç düzl 
5 ir doğrudan sonsuz sayıda düzlem geçer. ralel üç düzlem 
DIL Ili, İV, V E) 1, lll, İV, V E) Bir doğ y ia 
2. Doğrusal olmayan 7 farklı nokta en çok kaç farklı 
düzlem belirtir? i : 
” 14. Uzayda kesişmeyen ki çemberin bir düzlem 
6. & Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? 10. Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle üzerindeki izdüşümleri aşağıdakilerden hangisi ola- 
A) 35 B) 28 G) 21 D) 14 E) 17 doğrudur? maz? 
A) Uzayda aynı doğruya paralel olan iki doğru bi. , 
birine paraleldir. A) Kesişen iki düzlem başka bir düzleme dik ise A) Bir çember 
© B) Düzlemde aynı doğruya dik olan iki doğru birbirinş ke ge, ME Zle me A, B) Paralel iki doğru parçası 
diktir. B) Dik kesişen iki düzlemden birine paralel olan doğru C) Bir doğru parçası 
— de iki doğ rtak nokt K Ez diğerine diktir. j Be ği 
C) Düzlemde iki doğrunun ortak noktası yoksa doğr. D) Bir çember ve bu çembere teğet bir doğru parçası 


lar paraleldir. : C) Düzlemin üzerindeki bir doğruya dik olan doğru, > , 
nk ala N Lİ i düzlemede diktir. E) Bir çember ve bir nokta 

D) Uzayda kesişen iki doğru aynı düzlem üzerindedi, . 
: D) Paralel iki düzlemin üzerindeki doğrular birbirine 


E) Düzlemde paralel iki doğrudan birisine dik olan paraleldir. 


3. o Uzayda, aşağıdaki önermelerden hangileri doğru- doğru diğerine de diktir. 


dur? 


1. Bir doğruya üzerindeki bir noktadan yalnız bir dik | 5 
doğru çizilebilir. EZ 


E) Paralel olmayan doğrular birbiriyle kesişir. 





Uzayda bir doğru parçasına eşit uzaklıkta bulunan 


: noktaların tri i ğ i İ- 
Ii. Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir dik b 3 El) Tere eee Aş açieekilerdri DE 


doğru çizilebilir. 





İN. Üç doğru bir noktada dik kesişebili. 7. o Uzayda birbirine dik olan üç düzlem için aşağıdaki 








e ifadelerden hangisi yanlıştır? i > z d I iki doğru içi ğ il A) Paralel iki doğru arças 
IV, Üç farklı düzlem uzayı en çok 8 en az 4 bölgeye yanlıştır. i 11 a için aşağıdaki ifadelerden ) gru parçası 
ayırır. hangisi doğrudur: B) İçi boş bir silindir 
A) Üç düzlemin ara kesitleri bir noktada kesişir. - i C) İçi boş küre 
cil > sü OL B) Düzlemler uzayı 8 bölgeye ayırır. A) Birini kesen doğru diğerini de keser. D) İçi boş bir silindir ve bu silindirin alt ve üst tabanın- 
A) , ) gli ) , e 2 , — pa iki Ü 
D)1, li, il, İV E) il, 1, V C) Düzlemlerden birine paralel olan doğru diğerlerin B) Birine dik olan doğru diğerine de diktir. da iki yarım küre 
diktir. C) Birisine paralel olan doğru diğerine paralel olmaya- E) Çember 
D) Düzlemlerin arakesitleri birbirine dik üç doğrudur. bilir. 
E) Düzlemlerden birine dik olan doğru diğerlerine D) İkisine de aykırı olan sonsuz sayıda doğru vardır. 
paraleldir. E) İkisini de kapsayan sonsuz sayıda düzlem vardır. 
16. Ave B uzayda iki noktadır. 
|AB| 12 cm olmak üzere, A ve B noktalarına 10 
> eee cm uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri nedir? 
4. Aşağıda verilen önermelerden hangisi yanlıştır? 8. Uzayda farklı 3 doğru için aşağıdaki ifadelerde . 12. Düzlemde bir noktaya 2 cm uzaklıkta bulunan nok- A) JABİyi dik kesen ve uzunluğu 16 cm olan bir doğru 


hangisi yanlıştır? taların geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? parçası 













A) 3 doğru bir düzlemi en cok 7 farklı bölgeye ayırır. B) İABJ nin orta noktasına 8 cm uzaklıkta olan iki 








i N İm - . .. pe & , Ni nokta 
| B) Düzlemde bir doğruya dışındaki bir noktadan YA Br pa a A) 2 cm uzunluğunda bir doğru ei 

geçen sadece bir paralel doğru vardır. B) Üç doğru birbirine aykırı olabilir. B) Yarıçapı 2 cm olan bir çember Cc) (ABI ie m merkez kabul eden, 

- R Lİ ağ arıçapı 8 cm olan çember 
| C) Uzayda birbirine paralel olmayan doğrular kesiş- GC) Üç doğru aynı noktada birbiri ile dik kesişebilir. C) Bir kenarı 4 cm olan bir kare 5) ie — re MN 
| ili ; noktasını merke 
EE Meyer D) İkidoğru birbirine paralel üçüncü doğru bunlar D) Yarıçapı 2 cm olan bir daire 8 cm olan küre A 
D) Düzlemde bir doğruya eşit uzaklıkta bulunan nok- sadece birini dik kesebilir. e ği 2 G 
talar kümesi, bu doğruya paralel olan bir doğrudur. E) Yarıçapı 2 cm olan içi boş küre E) Yarıçapı 6 cm, yüksekliği 10 cm olan silindir 


E) Doğrulardan biri diğer doğrularla 3 farklı nokta 
E) Uzayda kesişen iki düzlemin arakesiti bir doğrudur. kesişebilir. 
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UZAYDA TEMEL KAVRAMLAR 


1. B,C,Dnoktaları A 
E düzleminin üzerinde, 
A noktası düzlemin 
dişındadır. 


(ABİLE, 

(BC|<JBD| /E) 
İAC|(3x4*1) cm 
JAD((4x-3) cm 
olduğuna göre, x kaçtır? 


A) 1 B) 2 G3 D) 4 E)5 


2. o ABC üçgen A 
IDEJ T düzleminin, A 
(BC) P düzleminin 
üzerinde, |) 
düzlemler birbirine 

paraleldir. fe) 


1 
AD|- —|JBD 
ADI 180) 
İDE|-6 cm 


olduğuna göre, 
IBC| kaç cm dir? 


/P) 


A)6 B) 9 C) 12 D) 15 


3. KL doğrusu birbirine 
paralel olan P ve T 
düzlemlerini K ve L 
de kesiyor. 


AB//CD 
m(AKL) 409 
olduğuna göre, ' 


m(KLC) 
kaç derecedir? 





A) 40 B)50 Oo G)90 D) 120 E) 140 





4. 
(AB) doğru parçasının d doğrusu üzerindeki dik 
izdüşümü (A'BJ dür. 
M(ACA) 459, |AB|—8 cm 
olduğuna göre, |A'B'| kaç cm dir? 
A) 4 B) 4y2 C)6 D)8 E) 10 
O SERİSİ 
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C ve B noktaları E düz- 
leminin üzerindedir. 
(ABI ve (CDI 

düzleme diktir. 
(BC|6 cm, 
|AB|-|CD|12 cm : 
olduğuna göre, 4D 

A ve D noktaları arasındaki uzaklık kaç cm dir? 


9. 


” 
2 


053 


A) 13 B) 10 


DES Be 


10. 


AC doğrusu P düzlemi 
üzerindeki BC doğrusu 
ile C noktasında 
kesişiyor. 


A ve D noktalarının 
düzlem üzerindeki 
izdüşümleri B ve E dir. 





JAD|20 cm, |DC|15 cm, |DE|s9 cm 
olduğuna göre, |BC| kaç cm dir? 


11. 
A) 28 B) 26 C) 24 22 Ka 


IPAJ,E düzlemine diktir. P 
(ABJ 1 BC 
|BA|—|BC|4 cm 
IPA|J-2V5 cm 





olduğuna göre, |PC| kaç cm dir? 


z 


AS B6 O4/3 De2yi3 


: 


12. 


IPAJ, TACI çaplı 
çember düzlemine 
diktir. 

|BC|-4 cm 

|BAJ <6 cm 


IPAJxV29 cm 
olduğuna göre, |PC| kaç cm dir? 


A)8 B) 9 C) 10 D) 11 


UZAYDA TEMEL KAVRAMLAR 








Kenarları 6 cm ve 8 cm olan dikdörtgenin bir düz- 
lem üzerindeki izdüşüm alanı 24v2 cm? olduğuna 
göre, bu dikdörtgenin düzlem ile yaptığı ölçek açı 
kaç derecedir? 


A) 60 B) 45 Cc) 30 D) 22,5 E) 15 


E ve P düzlemlerinin ölçek açısı 45* dir. 


E düzlemi üzerindeki bir noktanın arakesit doğ- 
ruşuna olan uzaklığı 8 cm olduğuna göre, bu nok- 
tanın P düzlemine uzaklığı kaç cm dir? 


AZ De EB 


A) 2v3 B)4 


Şekildeki kenarları 

8 cm ve 4 cm olan 
ABCD dikdörtgeninin 
E düzlemi 

üzerindeki 

izdüşümü 

DKMC karesidir. 


Buna göre, Alan(ABMK) kaç cm? dir? 


A) 12 B)16 OO DİB E24 


Alanı 18 cm? olan A 
ABC üçgeninin 
E düzlemi 
üzerindeki 
izdüşümü 

DBC üçgenidir. 
ABC üçgeni 
düzlem ile 

60” lik açı 
yaptığına göre, 
Alan(BCD) kaç cm? dir? 


A) 9 B)9y2 C9y3 D)18 E) 36 














TEST/Z 
13. /PAJ E düzlemine diktir. “p 
(ACI 1 (ABI 
İPA|J 12 cm 


JAC|-JAB|-6 cm 


olduğuna göre, 


> 
p 


Alan(PBC) 
kaç cm? dir? /E) 
A) 32 B) 36 GC) 42 D) 48 E) 54 
14. (ABIL(BCD), A 
— Ğ 
m(CAD)—00* i 
(AB|-3 cm 
|BC|3V2 cm 
le LE EN 
C D 


olduğuna göre, |CD| kaç cm dir? 


A) 6 B)6V2 Oo C)6y3 


D)3v7 E)10 


15. ABC eşkenar 

üçgeninin 

E düzlemi 
üzerindeki dik 
izdüşümü 
BCD ikizkenar 
dik üçgenidir. 
JAD|4 cm 


olduğuna göre, Alan(ABC) kaç cm? dir? 





A) 4/3 o B12 O16 Days Ei2B 


16. ABCD kare, 
IPDIL(ABCD) 
|BC|-8 cm 
IPD|z6 cm 


olduğuna göre, 
Alan(PAB) kaç 
cm? dir? 





A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 
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Test (2) Uzayda Temel Kavramlar 
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Doğru | Yanlış Boş NET |. 
Test (1) Uzayda Temel Kavramlar 











Test (1) 
Dik Prizmalar 


Test (2-5) 


Dikdörtgenler Prizması 


Kare Dik Prizma 
Küp 


Test (6) 

Silindir 

Test (7) 
Dik Piramit 


Test (8) 
Dik Koni 


Test (9) 
Küre 
Düzgün Döriyüzlü 


Düzgün Sekizyüzlü 


Test (10 - 14) 
Karma Testler 
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1. o Sekizgen tabanlı prizma şeklindeki bir cismin kaç 5. o Şekildeki düzgün beşgen A 9 Şekildeki üçgen 13. Şekildeki dik yamuk 
yüzeyi vardır? i tabanlı dik prizmada - “tabanlı dik prizmada, tabanlı dik prizmada 
|KL| <4 cm B E Alan(CDE)-12 cm? (AD 4 cm 
A) 14 B) 12 GC) 10 D)8 E) 6 JEM| <6 cm (Bc|s7 cm JAB|-6 cm 
olduğuna göre, prizmanın | olduğuna göre, (BC||CG|12 cm 
yanal alanı kaç cm? dir? 6. prizmanın hacmi 
: kaç cmö tür? 
G M. 
- olduğuna göre, prizmanın hacmi kaç cm3 tür? 
A) 56 Si Ca, zi A)576 OB)564 o(C)552 D)S40 E)528 
K 4 L 
A)130 (OB)120 oO)110  D)100 gi 
Da ; 14. Şekildeki üçgen tabanlı A 
dik prizmada 
z 5 6 
ü ildeki le uv. 
2. Bir taban ayrıtı 4 cm, yanal ayrıtı 5 cm olan düzgün 6. Şekildeki yamuk A Dp * > ö 
onikigen tabanlı bir dik prizmanın tüm ayrıtlarının ee JACJ6 cm 
uzunlukları toplamı kaç cm dir? alkali N cl (BC|-7 cm 
i |CG|8 cm i 10. Düzgün çokgen tabanlı bir dik prizmanın hacmi (FC|8 cm 8 
; 3 . .—. .. .. 
A) 144 B) 148 C) 152 D) 154 E) 156 80 cm3, yüksekliği v0 em olduğuna göre, taban olduğuna göre, 
8 alanları toplamı kaç cm? dir? prizmanın hacmi 
kaç cm3 tür? E F 
F G. 
: A) 16 B) 12 c)8 D) 6 
i A) 36v6 B) 40v6 O) 428 
EFGK yamuğunun çevresi 20 cm olduğuna göre 
prizmanın yanal alanı kaç cm? dir? ş D) 44v6 E) 48v6 
A)160 OB)150 C)140 D)130 Ein > 45. Şekildekidik üçgen i 
tabanlı dik prizmada dü 
DEHIDFI B GC 
7. o Taban çevresi sayıca yüksekliğinin 8 katı olan bir. ii — (DHJLJEFİ 
b Rİ i “>savini dik prizmanın yanal alanı 128 cm? olduğuna göre, . . Taban alanı 3 katına çıkartılıp, yüksekliği yarıya Ni 5 
3. Bir düzgün dik pe manın 2 en Kate ; nil i ği i indirilen bir dik prizmanın hacmi nasıl değişir? |EHI 2 cm 
kenarları 4 cm ve 5 cm olduğuna göre, prizmanın bir yüksekliği kaç cm dir? 7 JFH|-8 cm dn 
yan yüzeyinin alanı kaç cm? dir? ESR 3 E 
| A) 3 katına çıkar B) 2 katına çıkar |FC|>5 cm 
A) 16 B) 12 o 4 D)2 gi. Ş 2 ç ğ 
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 : 5 olduğuna göre, prizmanın hacmi kaç cm? tür? 
GC) — katına çıkar D) Yarıya iner. 
2 A) 50 B) 60 C) 75 D) 100 E) 120 
i. 
8. Şekildeki A E) 3 ü kadar azalır. 
ikizkenar 
dik üçgen 16. Şekildeki düzgün altıgen tabanlı A EF 
tabanlı dik prizmada 
dik prizmada B KLI-2V5 cm B E 
(DER) < 90: JBK| <6 cm 
aa çi bül ei G olduğuna göre, 6 
olduğuna göre, Prizma Ti içini 
prizmanın yanal alanı 4 kaç cm3 tür? 
| kaç om? dir? E6 12. Taban alanları ve yükseklikleri eşit olan, üçgen K N 
tabanlı ve düzgün altigen tabanlı iki dik prizmanın 
| hacimlerinin oranı kaçtır? L M 
4. — Düzgün sekizgen tabanlı dik prizmanın bir yan yüzeyi 
10 cm? olduğuna göre, yanal alanı kaç cm? dir? F N i z A) 100/3 B) 1048 C) 108.8 
| 2 A)— B)1 GE D)2 Ez 
A) 162416 B12/2412 o Gyo Bt 2 5 2 D)1103 E)1128 
A) 90 B) 80 C) 70 D) 60 E) 40 D BY2 416 E 16248 
) ) İC 2E 8D 4B 5B GA 7C &A SE 104 11-B 12B 13A İi4E 15D 16€ 
m 74 - al e 
G SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKA G SERİSİ 75 GEOMETRİ SORU BANKASI 
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Bir dikdörtgenler prizmasında kaç tane köşe vardır? 5. Farklı yüzey köşegenlerinin uzunlukları 5 ç , | 9. Ayrıtlarının uzunlukları y3x cm, 2x cm, 2J2x cm 
AZ cm ve V10 cm olan dikdörtgenler prizmasını, olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 32V6 cm” 
e | olduğuna göre, en uzun yüzey köşegeni kaç cm dir? 
A) 4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
ya BAS 04 DA BE | 
: yaf B3B 21 Das Es 
: 
i 


Farklı uzunluktaki ayrıtları 2 cm, 4 cm ve 6 cm olan 
bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtlarının uzun- 
lukları toplamı kaç cm dir? 


1 1 
10. Ayrıtları 1,5 ve 3 sayıları ile orantılı olan dikdört- 





A)24 Oo B)86 C) 44 D) 48 E) 60 5 
genler prizmasının hacmi 36 cm? olduğuna göre, 
Ayrıtları 4 cm, 6 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler priz- yüzey alanı kaç cm? dir? 
masının yüzey alanı kaç cm? dir? 
, A) 82 B) 72 Cc) 70 D) 64 E) 52 
A) 156 B) 148 C) 94 D) 78 E)74 
A D 





Farklı üç yüzeyinin alanları 6 cm?, 8 cm? ve 12 cm? 
olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı-kaç 


> K cm? dir? : 
| in 
A) 26 B) 36 C) 40 D) 48 E) 52 


Ayrıtları 4 cm, 3 cm ve 5V2 cm olan dikdörtgenler 
prizmasının (AGJ cisim köşegeni kaç cm dir? 


N a 
Sb * 


Farklı yüzeylerinin alanları 20 cm?, 30 cm? ve 24 cm? 
olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm? tür? 


A)90 B)1o0 C)110 D)115  E)120 


A3 B4 OZ DDSB 

























TEST /2 
13. Şekildeki kare tabanlı A D 

dik prizmada 

EF| (EL) 6 : 
JEF| JEL) 6 cm 6 
|(DL|- 6/2 cm B lid 
olduğuna göre, L 
cisim köşegeni 
kaç cm dir? 

E K 

A)6 B)8 6G) 10 D) 12 E) 14 


14. Bir taban ayrıtının uzunluğu 4 cm, yüksekliği 5 cm 


olan, kare tabanlı dik prizmanın yüzey alanı kaç cm? 
dir? 


A) 70 B) 80 Gc) 92 D) 100 E) 112 





15. Şekildeki kare tabanlı 
prizmanın bir yanal 
ayrıtının uzunluğu, 
bir taban ayrıtının 
3 katıdır. 


Prizmanın tüm 
ayrıtlarının uzunlukları 
toplamı 80 cm 
olduğuna göre, 

yüzey alanı 

kaç cm? dir? 





A)190 o B)192 o C)194 


D) 196 


E) 224 


16. Ayrıtları AV2 cm, 42 cm ve 8 cm olan kare tabanlı 
dik prizmanın hacmi kaç cm3 tür? 


B) 180 GC) 200 D) 244 E) 256 





8. | 
| 
> 
12. Bir köşesinden çıkan farklı ayrıtları ardışık tam sayı 
olan dikdörtgenler prizmasının en küçük yüzey 
4.  Ayrıtları i cm, 2cm ve 4 cm olan dikdörtgenler priz- alanı 6 cm? olduğuna göre, hacmi kaç cm3 tür? 
masının en uzun yüzey köşegeni kaç cm dir? Ayrıtları 2 cm, 3 cm ve 4 cm olan dikdörtgenler priz. 
manının hacmi kaç cm3 tür? 
$ A) 24 B) 22 Cc) 20 D) 18 E) 16 A) 144 
AS BY? ge Di Ev A)24. B)26 C©28 Da EB İG 20 8D 4C 5A 6B 7E BA 
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KATI CİSİMLER (| 


1. Bir yüzeyinin alanı 13 cm? olan küpün tüm yüzey 5. 


alanı kaç cm? dir? 


A) 39 B) 52 C) 65 D) 78 E)84 


2. Tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı 36 cm olan 6. 


küpün yüzey alanı kaç cm? dir? 


A) 54 B) 48 C) 36 D) 32 E) 30 





3. o Yüzey köşegeni 8 cm olan küpün, cisim köşegeni 1. 


kaç cm dir? 


YE BAB G4 Ds eb 


4.  Ayrıt uzunluğu 96 20 artırılan küpün yüzey alanı 
yüzde kaç artar? 


A) 20 B) 32 C) 36 D) 40 E) 44 
RR m ER İRİ 
O SERİSİ 78 





AZ B)1 oz 


8. 


Hacminin sayısal değeri yüzey alanına eşit olan 
küpün bir ayrıtının uzunluğu kac cm dir? 


A)4 B) 6 c)8 D) 10 Biz 


İN 


RAE e RÜN 


Bir küpün ayrıtları 2 cm arttırıldığında hacmi 152 cmö 
artıyor. 


Buna göre, küpün bir ayrıtı kaç cm dir? 


A2 B) 3 0)4 D)5 E)6 


Cisim köşegeni 4y3 cm olan küpün sayıca alani 
nın hacmine oranı kaçtır? 


- 


Farklı uzunluktaki ayrıtları 6 cm ve 5 cm olan kar? 


tabanlı dik prizmanın hacmi en fazla kaç cm? olabi: 
lir? 


A)150 oB)160 oOC)170 Djtso Eli 


GEOMETRİ SORU BANKAS 
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e MU 












Bir ayrıtı 3 cm olan küpün tüm yüzey köşegenlerinin 
uzunlukları toplamı kaç cm dir? 


B) 322 o) 242 


D) 202 E) 182 


A) 36v2 


41 
10. Alanlarının orani zi olan iki küpün hacimleri oranı 


kaçtır? 


A5 B) > c) 


11. Ayrıtları 3 cm, 8 cm ve 9 cm olan dikdörtgenler priz- 
masına eşit hacimdeki bir küpün, yüzey alanı kaç 
cm? dir? 


A)216 oOB)200 OCj)io D)172 E)154| 


12. Ayrıtları 4 cm, 3 cm ve 5 cm olan dikdörtgenler priz- 
masının içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli 
küpün yüzey alanı kaç cm? dir? 


A) 52 B) 54 C) 96 D) 150 E) 180 


13. Şekildeki 
dikdörtgenler 
prizmasında 


IBF|-4 cm 
|EF|6 cm 
IFG|8 cm 





olduğuna göre, |ED|*-|DG| toplamı kaç cm dir? 


Asaf Bask osvb4s2yi3 
D) 45 4-23 Ey5b 28 











14. Şekildeki 
dikdörtgenler 
prizmasında 


İDK| <6 cm 
J(AC|s12 cm 











olduğuna göre, 
IDF| kaç cm dir? 











A5 Bs Ob Db sb 


15. Şekildeki 
dikdörtgenler 
prizmasında 


|(AD|8 cm 
İDL| s6 cm 
IPC|s2 cm 





olduğuna göre, |PF| kaç cm dir? 


A10 Bayb eee Dek Eb 


16. Şekildeki dikdörtgenler 
prizmasında 


(AB|-10 cm 
İDK| s6 cm 
|GL| s2 cm 





|FG|-15 cm 


olduğuna göre, |DL| -|EL| toplamı kaç cm dir? 


A) 24 B) 25 C) 27 D) 28 E) 30 





İD 2A 3C 4E 5B 6C 7C BD 


10-D ii-A 12-B 13-A 14&-£ 15-8 16-C 
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KATI CİSİMLER 








1. o Şekildeki A D 5. 


küpün 

bir ayrıti 

5 cmdir. 
IPC|1 cm 


olduğuna göre, 
|PE| kaç cm dir? 





F G 


ASS Bes C)y6S D)V7O E)Y73 


2. Şekildeki küpte A 6 D 
P 
İDPJs2 cm B 


“ olduğuna göre, 
|KP| kaç cm dir? E 


AV76 B)V77 Oays5 Deay22 sv? 


3.  Ayritları 

6 cm 

olan küpte 
İFLI1GLİ 


olduğuna göre, 
|AL| kaç cm dir? 














kaç cm dir? 


| M7 BY s9 DDsyz Evs 
| 
| 8. 
4. Şekildekiikizkenardik A 
üçgen tabanlı dik G 
İl B XN G 
| (DEJLİDFİ 
JAG|1BG| 6 
ii EN 
(CF|16 cm E 8 F 
.— olduğuna göre, |GF| kaç cm dir? 
A)248 BY ONY Days E5NS 
| GO SERİSİ dü 







Şekildeki A 
küpte 


m(AFL) 


kaç derecedir? 


Ki 


Mo o B)75 o ©)80 O DES ğa 


sia 


10. 


Bir ayrıtının uzunluğu 6 cm olan küpün iki komşu 
yüzeyinin merkezleri arasındaki uzaklık kaç cm dir) 


A2y2 B)3V2 Cjay2 DEN2 DEĞ 


Şekildeki 

küpün 

bir ayrıtı 

8 cm 

olduğuna göre, 
ABCD yüzeyinin 
ağırlık merkezinin 
F köşesine uzaklığı 





A2 B3b 












Ayrıtları 
6 cm olan 
küpte 


IBMJ>İ(KL)1 cm 


olduğuna göre, 
İLM| kaç cm dir? 


GEOMETRİ SORU BANKAS 


11. 


12. 


F 
Şekildeki dikdörtgenler prizmasında 
(FKİS9 cm, (KL|58 cm, (DL|2 cm, (PD|3 cm 
olduğuna göre, IPF| kaç cm dir? 


a10 B)y1i C) Yaz D) Yio3 E)2y26 


Şekildeki küpte D 5 T ic 
|(Trc/<1 cm 
iTD|s5 cm 
IPF|x2 cm 


olduğuna göre, 
|PT| kaç cm dir? 


yy Bv7e Gv79 D)4y5 





Şekildeki 
dikdörtgenler 
prizmasında 


IPA|sİPD| 
(0LJ<JKT|<4 cm 
JEF| 6 cm 





|KEJ12 cm E 12 K 


olduğuna göre, |PT| kaç cm dir? 


A)5V15 B) 4v15 
D) 214 


o) 314 
E) V14 


Şekildeki 16. 


dikdörtgenler 
prizmasında 


m(FEK) -60* 
m(ECK) - 45” 


IKC|>4 cm 





olduğuna göre, |KF| kaç cm dir? 


AV B2y3 O3y3 Day? EyAY3 


14. 


15. 





Şekildeki 
dikdörtgenler 
prizmasında 


(AB|-4 cm 
JAD|6 cm 
|AE|-8 cm 





olduğuna göre, Alan(ABF)--Alan(ACD) -Alan(EFK) 
toplamı kaç cm? dir? 
A) 36 B) 38 C) 40 


D) 42 E) 44 


Şekildeki 
dikdörtgenler 
prizmasında 


JEF|6 cm 
|FG|8 cm 
(BF|<5 cm 





olduğuna göre, Alan(DFK) kaç cm? dir? 


A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 30 


Şekildeki küpte 
JAD|s5 cm 


|PB|>1 cm , 


olduğuna göre, 
Alan(PFK) 
kaç cm? dir? 





A) 10/2 
D) 16/2 


Şekildeki A D 
dikdörtgenler 
prizmasında 


İDK|6 cm 
(GK|J54 cm K 
İFL) s3 cm 


Pp 


Fr 3 L G 


olduğuna göre, Alan(AEL) kaç cm dir? 


A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 17 





2D 3C A 5A 6B 7C &C SE İcA 14D 128 13C 114p 1SA 16-C 
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1.  Ayrıtları A D 
4cm 
olan küpte 


(GL -IKLI B 
IDMJİJML| 


olduğuna göre, 
Alan(EML) 


kaç cm? dir? | L 
F G 


A)2  B3 25 D)26 E)5 


2. Şekildeki dikdörtgenler 
prizmasında 


|FK|8 cm 
IKL| 6 cm 
İDL| 4 cm 
olduğuna göre, 


Alan(AFKD) 
kaç cm? dir? 


A) 1643 


3. o Şekildeki dikdörtgen 
ler prizmasında 
JAEJs9 cm 
|AD|12cm 
JEF|54 cm 
olduğuna göre, 


Alan(EFCD) 
kaç cm? dir? 








A) 100 B)75 GC) 60 D) 30 E) 25 


4. Ayrttları 
8 cm olan 
küpte 


JFL|s2 cm 


olduğuna göre, 
Alan(ALG) 
kaç cm? dir? 





F2L 


A)18/2 B)24/2 C)36 


D)48 E)48y/2 


m ŞA Ran 
G SERİSİ SE 











Şekildeki dikdört- 
genler prizmasında 


IPG|JPD| 
IDK|—5 cm 
(GKJ-8 cm 


“42 G 
olduğuna göre, Alan(PDEF) kaç cm? dir? 


A) 70 B) 74 C) 76 D) 78 Da : 
i 

Şekildeki A 
kare tabanlı p i 
dik prizmada / A | 
IFG||KG| B£ 
Alan(BEG)-14 cm? 
olduğuna göre, i 
Alan(DEG) 
kaç cm? dir? ki 
F G i 

A17 BO 14 Da Bag. 





Bir ayrıtı 
6 cm olan küpte 


|FK|—3)JFLJ 


olduğuna göre, 
Alan(AKL) 
kaç cm? dir? 


A)10W3 B)1i2V3 C)16V3 D)18 EM 


ie 
: 


Şekildeki dikdört- 
genler prizmasında 


IBF|6 cm 
IDPJ—2 cm 
İFG| 12 cm 
|GK|4 cm 


olduğuna göre, Alan(PFG) kaç cm? dir? 


A) 202 B) 222 


Go) 24J2 
D)28V2.. E) 302 
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Tİ CISIMLER 


Aşağıda bir ayrıtı 2V2 cm olan küplerden hangi- 
sinde ABC üçgeninin alanı 43 cm? dir? 


7 
PN 


NN 


10. Bir inşaatın temel kazısında çalışan bir işçi tüm boyut- 
ları 1 m olan küp şeklinde bir çukuru 1 saatte kazıyor. 


Bu işçi aynı hızla çalışarak boyutları 2 m olan yine 
küp şeklindeki bir çukuru kaç saatte kazar? 


A) 1 B) 2 C) 4 DD8 O E)16 


11. Şekildeki dikdörtgenler 
prizması ağzına kadar 4 
su ile doludur. Prizma- 
nın içine hacmi 15 cm3 
olan bir cisim atılıyor. 


Cisim suda tamamen 
battığına göre, 
kaç cm3 su taşar? 


AZ B) 10 C)15 D)20  E)25 


12. |FGJ&8cm 
IKG|-6 cm 


olmak üzere, 
dikdörtgenler 
prizması şeklindeki 
kap 4 cm yüksekli- 
ğe kadar su ile 
doludur. 





göre, prizmanın yüksekliği kaç cm dir? 





Kaba 48 cm3 su ilave edince tamamen dolduğuna 


A) 4,5 B) 5 C) 5,5 D) 6 E) 6,5 








Dikdörtgenler 
prizması şeklindeki 
kabın 96 75 isuile 
doludur. Kabın 

içine suda tamamen 
batan 48 cm3 
hacminde bir cisim 
bırakılırsa 12 cm? # 
su kaptan taşıyor. F G 





Buna göre, kabın hacmi kaç cm3 tür? 


A)108 (oOB)144 o(C)148 D)150  E) 160 





iL 





İFG|Z|KG|4 cm olmak üzere kare tabanlı dik priz- 
ma şeklindeki kap 6 cm yüksekliğe kadar su doludur. 
Suda tamamen batan ayrıtları 3 cm olan bir küp kaba 


atılıyor. 


11 cm3 su taştığına göre, kare tabanlı dik prizmanın 
yanal alanı kaç cm? dir? 


A)102 OB)104 C)1i2 D)122 E)124 


7 
0 
mi 


Ayrıtları 2, 4 ve 8 cm olan dikdörtgenler prizması şek- 
lindeki içi su dolu bir kaptaki suyun tamamı bir ayrıtı 


6 cm, içi boş olan küpe boşaltılıyor. 





Son durumda küpteki suyun yüksekliği kaç cm dir? 


AZ B) — Gi. Dy p)1 


Bir küpün tüm yüzeyleri 
boyandıktan sonra 
şekildeki gibi küçük 
küplere ayrılıyor. 
Küçük küplerin 
içinde hiçbir yüzeyi 


boyanmayan kaç 
tanedir? 


A) O B)1 Cc) 3 D)6 . E) 9 





İD 2A 3Cc 4B 5D 6C 7B 8G 


10-D 11-C 12-B 13-B 14-C 15-A 16-Bİ 
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KATI CİSİMLER 


İ. o Taban yarıçapı 2 cm, yüksekliği 3 cm olan dik silin- 
dirin hacmi kaç x cm3 tür? 
A)12 B) 10 Cc) 9 D)8 E) 6 
2. Şekilde 
bir dik silindirin gi) 
açık hali verilmiştir. A D 
O merkezli 
dairenin 
yarıçapı 2 cm 
olduğuna göre, : 
(BC) kaç cm dir? Gi z 
A) 37. B) 4r. Cc) 6 D) 6x 
3. Taban çevresi 2V5 cm yüksekliği 3/5 cm oları 
dik silindirin yanal alanı kaç cm? dir? 
A) 20 B) 25 C) 201 D) 30 E) 30 
4. Taban çapı 2 katına, yüksekliği 3 katına çıkartılan 
bir silindirin hacmi nasıl değişir? 
A) 6 kat artar B) 7 kat artar G) 11 kat artar 
D) 12 kat artar E) 13 kat artar 
O SERİSİ 


E8 İ 
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5. 











Yüksekliği taban çapının iki katı olan bir dik silindi; 
hacmi 32x cm3 olduğuna göre, yüzey alanı kaç x 


dir? 


A) 16 B) 20 


Taban yarıçapı 
2 cm olan 
dik silindirde, 


1BC| 6 cm 


olduğuna göre, 
JAC| kaç cm dir? 


O silindir 
tabanının merkezi 
m(ĞAC) —60* 
JAC|6 cm 


olduğuna göre, 
silindirin taban 
alarıı kaç cm? dir? 


Dış çapı 6 cm, 

iç çapı 2 cm ve 
yüksekliği 20 cm 
olan dik silindir 
biçimindeki 
borunun dolu 
kısmının 

hacmi 

kaç xn cm3 tür? 


A) 160 B)150 








o) 24 D) 32 Ea 

KK 

6 

KO 

B) 2y13 o) vi 
E) 43 
O) —r D) —x 
C) 140 D) 130 
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9. 


10. 


11. 


12. 





























O büyük silindirin taban 13. Taban yarıçapı 2 cm, yük- 
erkezi Gi» sekliği 5 cm olan dik silindir 
ii üksekliğine kadar su ile 
(OAJ çaplı 2 yüksekliğine kadar 
dik silindirin doludur. 
; 3 
ll ama Silindire 12x cm? 
olduğuna göre, li 
RL ciindiri daha su ilave edersek, 
büyük silindirin  — Si e) 
ici A aç cm? su taşar? 
kaç n cm3 tür? 
A) 10r B) 8x GC) 6x D) 4x E) 2x 
A)320 B)280 GC) 240 D) 180 E) 120 
14. 
Yüksekliği taban çapına eşit olan silindirin 3 ü Su ile 
doludur. 
Tamamının su 'ile doldurulması için 24x cm suyâ 
ihtiyaç olduğuna göre, silindirin yüksekliği kaç cim dir? 1 durum Il. durum 
: 1. durumda eğik tutulan kapta bir miktar su bulunmak- 
tadır. 
A) M8 B) 218 Cc) 318 
) |AD|8 cm, JEC|-4 cm 
D) 4V18 E) 5Y18 N SR 
N olduğuna göre, kap ll. duruma getirildiğinde kapta- 
Lİ ki suyun yüksekliği kaç cm olur? 
5 7 
A)1 B)2 C) — D)— E)4 
) ) 5 Iz  B 
Taban yarıçapı 2 cm, yüksekliği 
14 EN 
— em olan silindirin — si su ile pa 15. Taban düzlemi ile 
7 
45" lik açı yapan 
e dik silindir. 
Buna göre, şeklindeki kapta 
silindirin boş kısmınin JAE|-4 cm 
hacmi kaç cmö tür? : 
2 > silindirin 
taban yarıçapı 
3cm 
A)4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 18 
-olduğuna göre, silindir dik konuma getirildiğinde 
kaptaki sıvı yüksekliği kaç cm olur? 
Taban yarıçapları aya 8) 5 © 6 D)7 E)8 
2cmve4cm olan 
aynı merkezli dik 
silindirlerin 16. Taban yarıçapı 3 cm olan D 
yüksekliği kesik dik silindirde 
10 cm 
olduğuna göre, (AB|-6 cm A 
iki silindirin 
arasındaki boşluğa |(CD|<10 cm 10 
yarı yüksekliğe kadar olduğuna göra, 6 
su doldurmak için kesik silindiri 
kaç x cm3 su kullanılmalıdır? MA > GC 
/ hacmi kaç nx cm3 tür? B 
A) 40 B) 50 GC) 60 D) 70 E) 80 A) 72 B) 70 C) 64 D) 60 E) 54 
2-B 3-D 4-C 5-E 6-B 7-C 8-A 9-C 10-8 11-D 12-C 13-B 14-B 15-D 1 641 
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1. © Aşağıdakilerden hangisi düzgün dik piramidin özel- 5. 


Taban ayrıtlari 7 cm, yan yüz yüksekliği 6 cm olan 
liği değildir? 


düzgün beşgen tabanlı dik piramidin yanal alanı k, 
cm? dir? : 


g, Taban ayrıtları 5 cm olan kare tabanlı dik piramidin 
z tüm yan yüzleri eşkenar üçgen olduğuna göre, pira- 
midin yanal alani kaç cm? dir? 


A) Tabanı düzgün çokgendir. A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 3 il 
B) Yan yüzleri ikizkenar üçgendir. 


a) 203 B) 223 G) 23v3 


D) 243 E) 25/3 


C) Yüksekliği tabanın ağırlık merkezinden geçer. 
) 


Yanal alanı taban çevresi ile yan yüz yüksekliğinin 
çarpımına eşittir. 


Ni 
























E) Hacmi taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte 6. TA, ABCD dikdört- T 
birine eşittir. gen düzlemine diktir. 
(TAJ s2 cm i 
|BC| 6 cm D 
|(CD|<4 cm / 
B 6 C | 10. Yüksekliği 6 cm, hacmi 48 cm? olan bir dik pirami- 
olduğuna göre, |TC| kaç cm dir? : din taban alanı kaç cm? dir? 
A) Aa B) 24 O AS i A) 20 B) 22 C) 24 D) 26 E) 28 
D) 245 Esya 
2. oTümayrıtları 6 cm olan düzgün beşgen tabanlı dik : 
piramidin tüm ayrıtlarının uzunlukları toplamı kaç | 
cm dir? i 
A) 30 B) 42 C) 48 D) 54 E) 60 İt 7.  (TABCD) kare tabanlı T : 
p dik piramit : 11. (MABC) üçgen tabanlı T 
JAB|-6 cm | (ACI MABI 
c 5 
olduğuna göre, | (TAJ 9 cm 
piramidin yüksekliği 4 i (BC|20 cm 
kaç cm dir? ; 
i Buna göre, piramidin A 
A 6 B : hacmi kaç cm3 tür? B 
: 
3 | 
alel OE A) v1O B) zv10 oz2yi0 A) 288 (o B)380 OC)540  D)576 O E) 590 
3. o Düzgün sekizgen tabanlı dik piramidin kaç tane : 
yüzeyi vardır? D) 310 E) 4.40 | 
A) 6 B) 7 Cc) 8 D) 9 E) 10 | 
, 
8. (TABCD) kare T : A 
tabanlı dik piramit 12. TTALLABC) 
|AC|8 cm M(BAC) — 1509 
(BT|6 cm JABJ-|AC|-4 cm 
olduğuna göre, Ğ (TAJ —3 cm 
piramidin e 
yüksekliği B C 
, kaç cm dir? 
2 > elini : 5 
4. Taban ayrıtları 8 cm, yanal ayrıtları 5 cm olan düz- A B olduğuna göre, (T,ABC) piramidinin hacmi kaç cm 


tür? 
gün dik piramidin yan yüz yüksekliği kaç cm dir? 


A)2 B) 22 o) 3 


B)3 o) 4 D) 5 E) 6 
D 28 E)4 











© TEST/7 


13. Taban ayrıtları 4 cm, yüksekliği 5 cm olan düzgün 
altıgen tabanlı dik piramidin hacmi kaç cm3 tür? 


A) 203 B) 303 o) 358 
D) 40/3 E) 453 
14. (T,ABCD) kare tabanlı T 
dik piramit 
İTCİ s5 cm yi 
(BD|6 cm 
Cc 
olduğuna göre, 
piramidin hacmi 
3 tür? 
kaç cm? tür? A z 
A) 12 B) 16 C) 18 D) 20 E) 24 
15. (T.ABCD) dikdört- Tr 
gen tabanlı dik 
iramit 
ü 3 
(AB|8 cm 
|BC|6 cm E 
(TC) 53 cm 
6 
ÇA 8 B 
olduğuna göre, piramidin hacmi kaç cm3 tür? 
A) 80y2 B) 803 o) 702 
D) 703 E) 602 
16. Tabanıkare, T 
yan yüzleri İ 
eşkenar üçgen olan 
(T, ABCD) piramidinde 
JAB|4 cm 
£ V | 
A 4 B 
olduğuna göre, piramidin hacmi kaç cmi tür? 
A) —E B) 102 Cc) e 
DEE Ey 
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O SERİSİ 








GEOMETRİ SORU BANKASI 














KATI CİSİMLER 





1. BACdairedilimibir A 5. 
dik koninin yan 
yüzünün açık halidir. 
(ABJLJACI Cc 
JACI-8 cm 
olduğuna göre, 
bu dilimin ait 
olduğu koninin 
taban yarıçapı kaç cm dir? 


AZ B)1 93 D)2 E) 4 


2. Ana doğrusu 24 cm, taban yarıçapı 6 cm olan dik 
koni açıldığında, yan yüzeyinin oluşturduğu daire 
diliminin merkez açısı kaç derecedir? 


A) 45 B) 60 C) 75 D) 80 E) 90 


L.koni 





ii.koni 


Şekilde iki farklı dik koninin açılmış durumda yan yü- 
zeylerinin şekli verilmiştir. 

1. koninin taban yarıçapının, ana doğrusuna oranı â, 
Il. koninin taban yarıçapının ana doğrusuna oranı b 


a 
olduğuna göre, b oranı kaçtır? 





A) 


! 
li 


B) o) 5 D) z e) : 


4. o Ana doğrusu 8 cm, yüksekliği 4V2 cm olan dik 
koninin taban alanı kaç x cm? dir? 


A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 E) 40 
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TEST/3 | karı CİSİMLER TEST /8 
A merkezli BKC daire A g, o Anadoğrusu 12 cm olan T 13. TepenoktasıT olan 
dilimi bir dik koninin > : şekildeki dik koni açıldı- dik koni tabanına 
yan yüzünün açık 6 ğında yan yüzeyi merkez paralel bir düzlemle 
halidir. | açısı 90“ olan kesiliyor. 
m(BAĞ) - 1209 5 çeyrek daire oluyor 18 (CD) ve (ABJ 
CcC: ö ileri 
JAC|-6 cm | Buna göre, i konilerin çapları 
, K : koninin hacmi |CD|-2 cm 
: kaç x cm3 tür? 
olduğuna göre, bu dilimin ait olduğu koninin yang | A B (AB|-8 cm 
alanı kaç x cm? dir? | JAC|-12 cm 
i A) oy15 B) 8Y1S C) 715 olduğuna göre, taralı kesik koninin hacmi kaç x cm” 
A) 6 B)8 C) 10 D) 12 14 D) 65 E) 515 tür? 
i A) 20415 B) 215 C) 22.15 
N D) 23.45 E) 2415 
10. Ana doğrusu 8cm, T 
Şekilde bir dik koninin A | in Demi cm 
açık hali gösterilmiştir. > : hacmine eşit il | 
Koninin taban çevresi : hacimdeki, 8 : Yarıçapı 4 gi, 
8n olduğuna göre, | taban yarıçapı 2 cm yüksekliği 12 cm 
yanal alanı i olan dik silindirin olan silindirin > 
kaç x cm? dir? B Cc. yüksekliği kaç cm dir? içine şekildeki gibi NE 
; iki dik koni 
Gg : A B yerleştirilmiştir. 
/ : Konilerin hacimleri 
A) 40 B) 42 C) 44 D) 46 E)48 | A) 2.45 B) VAS toplamı kaç cm? tür? 
p) YS e 
2 A) 64n B) 60x C) Sor D) 48 E) 42n 
Ana doğrusu 9 cm, T 
taban yarıçapı 3 cm : 11. Taban alanları ve yükseklikleri eşit olan koni ve 15. Şekildeki tabanları A 
olan şekildeki silindirin hacimlerinin oranı kaçtır? birbirine paralel 
dik koninin olan iç içe 
tüm alanı 9 i iki dik koni 
kaç x cm? dir? ; A) i B) 1 o) 1 D) 1 E) 1 verilmiştir. 
i > < : 2 JAD|-21BD| © BELİE 
: olduğuna göre, NE7 
A B | içteki koninin hacminin, ö 
| büyük koninin BT © e 
A) 34 B) 36 Cc) 38 Da 4 12. hacmine oranı kaçtır? 
: 2 4 5 8 10 
ge <p — <g de EE 
: ) 27 ) 27 ) 27 ) 27 ) 27 
Ana doğrusu 8 cm, i T : 
taban yarıçapı 4 cm : a 2 ON 16. Taban yarıçapı 6 cm, 
olan şekildeki i ii yüksekliği 12 cm 
dik koninin © olan dik koniden 
hacmi kaç cms tür? 8 N şekildeki gibi 45 lik 
Taban yarıçapı 2r, yüksekliği h olan dik koninin dili 
: bir dilim ayrılıyor. 
hacmi V,; taban yarıçapı r, yüksekliği 2h olan dik 
a z g i koniden: ayrılan 
A 8 koninin h M. 7 y 
acmi V, olduğuna göre, oranı kaçtır? dilimin fiâeni 
Gi 3 gi kaç n cm3 tür? 
AZ v3n B) — yön o) Bi B) z 02 Dp)? E)3 
2 A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 
D) © yör pp 
3-A 4-GC 5-D 6-E 7-B 8-C 10-C 11-B 12-C 13-B 14-A 15-B 16-A 
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KATI CİSİMLER 


KATICİSİMLEP Oo || <<< — ——— — 


1. — Yarıçapı 5 cm olan kürenin yüzey alanı kaç cm? dir? 


A)45x OB)6ön C)75x D)9On E)i00r 


2. Hacmi 367 cm? olan kürenin yarıçapı Kaç cm dir? 


A)2 B) 


Cc)3 D) 


l 


E)4 





3. © Hacmi 9727 cm3 olan kürenin yüzey alanı kaç X cm? 
dir? i 


A) 272 OB290 C)3i2 D)324 E)350 


4. Hacmi sayıca alanına eşit olan kürenin yarıçapı kaç 
cm dir? 


A)1 B)2 c3 D) 4 E)5 


mm 90 


O SEBİSİ 








5. Yarıçapı 1(0cmolan kürenin merkezinden 5 cm uzak 
lıktaki kesitinin yarıçapı kaç cm dir? 


As Bae G4 3 


D)6 


6. O merkezli küre 
merkezden 
5cmve4cm 
uzaklıktaki iki 
düzlemle kesiliyor. 


Kesit çemberlerinin 
yarıçapları farkı 

1 cm olduğuna göre, 
kürenin yarıçapı 





kaç cm dir? 
yaf By O 52 Dek Ey 


7. o Yarıçapı4cm 
olan şekildeki 
yarım kürenin 
hacmi 
kaç x cm3 tür? Ç 4-— 
A) 40 B) — C) 56 D) > E) 64 


8. Yarıçapı 3V3cm 
olan küreden 
şekilde görüldüğü gibi 
60 lik bir dilim ayrılıyor. 
Ayrılan dilimin 
hacmi kaç x cm? tür? 


A) 183 
D) 143 


B) 163 
E) 128 
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re an 


ER 


ör 


il ka ma KU 


KATICISIMLER “<< 


g, Çapı 12 cm olan yarım 
küreden 909 lik kısım 
şekilde görüldüğü 
gibi ayrılıyor. 

Geriye kalan kısmın 
hacmi kaç 7 cm3 tür? 





A)100 OB)102  C)104 


D) 106 


E) 108 


10. Bir ayrıtı 4 cm olan düzgün dörtyüzlünün yüzey 
alanı kaç cm? dir? 
14. 
A) 183 
0128 


B) 163 C)14y3 


E)10V3 








13. 








TESI/Y 
Şekildeki düzgün 
sekizyüzlüde 
|PG|6 cm 
olduğuna göre, 
Alan(ABCD) G 
kaç cm? dir? 4 

A 

| | 
Pp 

A) 18 B) 24 Cc) 28 D) 30 E) 36 


Bir ayrıtı 6 cm olan düzgün sekizyüzlünün tüm ayrıt- 
larının uzunlukları toplamı kaç cm dir? 


A) 36 B) 42 C) 48 D) 64 E) 72 











Ni 15. Bir yüzeyinin alanı 9 cm? olan düzgün sekizyüzlünün 
11. Bir ayrıtı 6 cm olan düzgün dörtyüzlünün yüksekliği tüm yüzey alanı kaç cm? dir? 
kaç cm dir? il 
A) 81 B) 72 GC) 63 D) 54 E) 45 
A4V6 B)3V6 C2y6 D v6 e? 
16. Şekildeki düzgün T 
sekizyüzlüde 
JAPJ-4 cm 
olduğuna göre, C 
sekizyüzlünün V 
12. (T, ABC) düzgün ae e 7 
dörtyüzlü hacmi kaç cm3 tür? A 
(BC|x 3/2 cm 
4 
olduğuna göre, 
dörtyüzlünün 
hacmi kaç x cm3 tür? ü 
A) 20v2 B)21V2 C) Göy2 
B 32 ii i 
D 642 p 65yV3 
B) 10 Cc) 9 D) 8 E)7 3 3 
3D 4C S5A 6B 7D 8&A SE 10B 11-C 12C 1SE 14E£ 158 16-0) 
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KATI CİSİMLER 








1. (AB| 6cm A 8 i D 
JADj8 cm 
6 
B C 
olmak üzere, 


ABCD dikdörtgeninin (ABI etrafında 360” döndü- 
rülmesi ile oluşan cismin yüzey alanı kaç 7 cm? dir? 


A)224 (O B)204 OC)144 Dyizo o E)96 
2. Analitik düzlemde, y 

A(0,6), B(0,4), C(5.0) 

olmak üzere, 






ABC üçgeninin 

x ekseni etrafında 
3609 döndürülmesi 
ile oluşan cismin 
hacmi kaç n cm3 tür? 


B(0,4) 


140 
-—- 0 
lr ) 


160 


AŞ 650 





<——— idm ———: 


Taban ayrıtları 12 m, 8 m ve yüksekliği x m olan dikdört- 
genler, prizması şeklindeki bir yüzme havuzunun iç 
yüzeyinin tamamının fayansla kaplanabilmesi için 176 


m? fayans kullanılmıştır. 


i Buna göre, havuzun maksimum Su kapasitesi kaç 
m3 tür? 
A) 190 B) 192 G) 194 


D) 196 E) 198 


4. T,ABCD kare tabanlıdik T 
piramidinin tepe noktası 


m(OBT) -45* 
(TCJ4 cm 


olduğuna göre, 
piramidin taban 
alanı kaç cm? dir? 





A)4 B) 8 0) 12 


D) 14 


E) 16 
92 
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KATI 
8. 





Şekilde bir bina- 
nın içindeki asan- 
sör gösterilmiştir. 


Asansörün yük- 
sekliği 3 m, taba- 
nı kısa kenarı 4 
m, uzun kenarı 5 
m olan bir dik- 
dörtgen şekiinde- 
dir. i 


Tabandan harekete başlayan asansör saniyâde 
2 mlik hızla hareket ederek 10 saniyede en Üst nok; 
taya vardığına göre, asasör boşluğunun hacmi Kaç 
m3 tür? (Asansörle duvar arasında boşluk yok farzadi. 
niz.) 


A)520 (OB)460 OC)400  D)360 


Tepe noktası T olan düz- 
gün beşgen tabanlı dik 
piramit tabanına paralel 
bir düzlemle kesiliyor. 


2|TA|-3JBA| 


tepedeki küçük pira- 
midin hacmi 27 cm3 
olduğuna göre, pira- 
midin tamamının hacmi 
kaç cm3 tür? 


| 
E) 320 | 
: 
| 
i 
i 
; 
| 
| 
| 





C 
D) 220 


A) 64 B) 125 C) 216 E) 205 ; 





Şekildeki dönel kesik 
koninin üst tabanının 
yarıçapı 2 cm, alt ta- 
banının yarıçapı 

4 cm, yüksekliği 5 cm 
olduğuna göre, 
hacmi kaç cm tür? 


A)5S0” B)45x 


12. 


Şekilde birbirlerine 
dıştan teğet 5 cm ve 
17 cm yarıçaplı küreler 
verilmiştir. 


Kürelerin birbirlerine 
en uzak noktaları 
arasındaki 

mesafe kaç cm dir? 


A) 40 B) 42 C) 43 
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CİSİMLER. (| resif 
Şekildeki A 13. R3te bir A noktasına 5 cm uzaklıkta olanı noktalarla 
üçgen dik 3 cm uzaklıkta olan noktaların arasında kalan böl- 
prizmanın genin hacmi kaç 7 cm? tür? 
hacmi 48 cm 
olduğuna göre, B C 
(C,DEF) 

Diramidinin A) 392 B) 394 g 398 D) 400 B) 404 
hacmi 3 3 3 3 3 
kaç cm tür? yn 
E R 
A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 24 
14. Şekildeki birbirine 
bitişik olarak verilmiş 
küplerin ayrıtlarının 
uzunlukları a cm, 
becm,cecmdir. 
a-2b—4c olmak 
üzere büyük küpün 
içine ortadaki küpten a b c 
3 tane yerleştiriliyor. 
Büyük küpün kalan kısmına en küçük küpten en çok 
kaç tane yerleştirilebilir? 
Ayrıtları, |AB| 4 cm, |BF|-6 cm, |FG| -8 cm A Bİ 0 EE 2 09 E) 80 
olan dikdörtgenler prizması şekilde görüldüğü gibi si 
önce (GKJ üzerinden, daha sonra her defasında sağ 
taraftaki ayrıtı üzerinden döndürülerek Il. duruma geti- 
riliyor. 
la arasında prizmanın aldığı yol en az kaç 15. Şekildeki düzgün altıgen 
v tabanlı dik prizmanın bir 
taban ayrıtı 4 cm, 
A) 16 B) 28 Cc) 32 D) 36 E) 44 yüksekliği 6 cm dir. 
Prizmada E ile L ve 
F ile K köşeleri 
arasında JEL) ve J/FKJ 
doğru parçaları çiziliyor. 
Yarıçapı 7 cm olan kürenin dışında bir P noktası alını- 
- zi e > Oluşan EFKL 
. noktasından küreye çizilen teğetin uzunluğu 24 dörtgeninin alanı 
i kaç cm? dir? 
Kürenin üzerinde P ye en yakın nokta K olduğuna 
göre, |PK| kaç cm dir? 
A)3O0 BJ40 Cjao/2 Dao3 Esvai 
A) 20 B) 19 C) 18 D) 17 E) 16 
Ayrıtları 1 m olan 16. Şekildeki küpün bir 
12 tane küpt i > 
ne küpten ayrıtı 8 cm dir. 
oluşan şekildeki 
kürsünün etrafını /PB|s(CT|s2 cm B 
kumaşla kapla- 7 N : 
mak için enaz olduğuna göre, PİE” 
kaç m? kumaş Alan(PET)kaç K 
gereklidir? cm dir? 
F G 
A) 12 B) 16 C) 24 D) 28 E) 36 A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
3-B 4-E 5-B 6-B 7-C 8-D 9-C 10-B 11-C 12-E 13-A 14-C 15-E 16-8) 
isi 93 GEOMETRİ SORU BANKASI 

















KATI CISIMLER 











1. o Şekilde bir galaksi 
sistemindeki geze- 
genler gösterilmiş- 
tir. X ve Y gezegen- 
lerinin yarıçapları 
sırasıyla 1089 km 
ve 107 km dir 





X ve Y gezegen- 
lerinin birbirlerine 
en yakın noktaları arasındaki uzaklık A km 
olduğu anda en uzak noktaları arasındaki uzaklık 
kaç km dir? 


A) A41015 B) A4108 C) A410'5 


D) A*11.107 E) A*22.107 


2. Yandaki şekildebir 
köşesinden çeyrek 
silindir çıkartılmış 
olan dikdörtgenler 
prizması 
gösterilmiştir. 


|AE|3 cm 
/DC|5 cm 4 
IBC|6 cm B 6 

|FC|4 cm 


olduğuna göre, kalan kısmın hacmi kaç cm3 tür? 


GC) 192-9n ©3 
E)182-9nx 


A) 192-6r. B) 192-7r 


D) 190-9 





3. Kenarları A D 
|BC|6x cm 
(DC|5 cm 


G1 


B öR Cc 


olan dikdörtgenin (ABJ ve (DCJ kenarları birleştiri- 
lerek oluşturuları silindirin hacmi kaç cm3 tür? 


A)40x OB)45x OC)50x D)55n E)6ör 


4. Ayrıtları 
IDK|8 cm 


İFG||KGJ4 cm 


olan kare tabanlı dik 
prizmadan taban 
merkezi G olan 
çeyrek silindir 
çıkarılıyor. 





F 4 G 
Buna göre, kalan kısmın hacmi kaç cm3 tür? 


A) 128-32n B) 128-307 


D) 120-321 


G) 128-281. 
E) 124-32n 


g4 


O SERİSİ 





Şekildeki küpün taban 
merkezi P noktasıdır. 


|IBMİZİND|& 1cm 
IDL|s 4cm 
olduğuna göre, 


Alan(PNN) 
kaç cm? dir? 


F 


A5 B3Y5 ol Das ES5E 


Ayrıtları 2x cm olan küp 
şeklindeki bir pasta 
ayrıtları x cm olan küp 
şeklinde küçük dilim- 
lere ayrılıyor. 

Pastanın kesilmesi ile 


oluşan dilim sayısı 
kaçtır? 





A)2 B) 4 Cc) 6 D8 E) 10 


Şekildeki dikdörtgen- 
ler prizmasının köşe- 
sinden ayrıtları 2 cm 
olan küp çıkartılarak 
prizmanın Üzerine 
konuyor. 


Son durumda 
oluşan yeni 
cismin alanı 
prizmanın alanına 
göre nasıl değişir? 





A) 4 cm? artar B) 4 cm? azalır 


C) Değişmez D) 16 cm? artar 


E) 20 cm? artar 


Ayrıtları a cm, b cm ve c cm olan bir dikdörtgenler 
prizmasının ayrıtları arasında 









bağıntısı vardır. 


Prizmanın hacmi 32 cm3 olduğuna göre, yüzey alanı 
kaç cm? dir? 


A)8 B) 16 Cc)32 D) 48 E) 64 
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10. 


11. 


12. 


dd ENE e 


Ayrıtları 4 cm olan 
bir küpten, ayrıtları 
1 cm olan küp ve 
taban ayrıtları 1 cm 
olan kare tabanlı 
dik prizma şekilde 
görüldüğü gibi ayrı- 
lıyor. 


Kalan cismin yüzey 
alanı kaç cm? dir? 





A)102 B)136 C)144 D)152  E) 156 











13. Şekildeki dikdört- 


genler prizmasının 
alt ve Üst tabanı 
birim karelere 
bölünmüşlerdir. 


JFK|-10 br 
JKLJ—4 br 
İDL|<6 br 


olduğuna göre, 
P ve T noktaları 
arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A V62  B)8 C) Ves 


D) 70 E9 


14. Tepe noktası T olan T 


Ayrıtları 6 cm olan 


(BLJ<JFLJ - İN 


olduğuna göre, 
Alan(ALG) 
kaç cm? dir? 





15. 
Yarıçapı 3 cm olan dik silindir düz bir masa üzerinde 
yuvarlanarak K noktasından L'ye gidiyor. 
Silindir K ve L arasında 5 tam tur döndüğüne göre, 
JKLJ kaç cm dir? 
A) 20n B) 25n C) 30x D) 35n E) 4Or 16. 


Şekildeki koni yarıya 
kadar su ile doludur. 


Koni ters çevirilirse 

suyun yüksekliğinin 

koninin yüksekliğine 
oranı kaç olur? 








7 B) Y3 o v5 va 
2 2 2 2 








koninin tabanı 

O merkezli, 

r yarıçaplı dairedir. 12 
O noktası yarım 

kürenin de merkezidir. 


Koninin ana doğrusu 
12 cm, yanal alanı 481 
cm? olduğuna göre, 
yarım kürenin hacmi 
kaç cm3 tür? 


D) 1407 


Şekildeki küpte A D 
JAK| 6/3 cm 
olduğuna göre, 
(AKJ nin DCKL 
üzerindeki dik 
izdüşümünün 
uzunluğu L 
kaç cm dir? 


F K 


A6 B6e/2 Cey/3 ba? Es 





Prizma 


Şekildeki gibi ayrıtları 4 cm, 6 cm ve 8 cm olan bir 
dikdörtgenler prizmasının tüm dış yüzeyi ayrıtları 1 
cm olan küpler kullanılarak kaplanacaktır. 


Prizmanın tamamının kaplanabilmesi için en az 
kaç tane küp kullanılmalıdır? 


A)208 B)216 C)272 D)284 E) 288 





3B 4-A 5-D 6-D 7-D 8-B 9S-A 10-D 


11-C 12-A 13-GC 14-A 15-B 16-E 








95 
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Bir bal arısı yuvasında bir 
petek yapabilmek için 5 gr 
balmumu kullanmaktadır. 


Buna göre, bu arının şe- 
kildeki petekleri yapabil- 
mesi için kaç gr balmumu 
kullanması gerekir? 


(Peteklerin tabanı için balmumu kullanılmadığını 
varsayınız.) 


A) 20 B) 25 Cc) 30 D) 35 E) 40 


2. o JAB| ve (CD| silindirin 
alt ve üst taban çapları- D Cc 
dır. 
ABCD dikdörtgeninin 
alanı 24 cm? olduğuna 
göre, silindirin yanal 
alanı kaç cm? dir? 
A B 


A)i2x OBjin C)24n D)32n E)dör | 


3. o Şekildekidönelkesik 
koninin Üst tabanının 
yarıçapı 1 cm alt 
tabanının yarıçapı 
4cm, |AB|5 cm 


olduğuna göre, 
kesik koninin 
yüzey alanı 
kaç cm? dir? 





A)42n OB)jdörn C)38r D)36X E)25x 


4.  Yançapı V65.cm olan 
küre şeklindeki tahta 
yontularak yüksekliği 
6V5 cm olan en büyük 
hacimli bir dik silindir 
yapılıyor. 

Oluşan silindirin yanal 
alanı kaç x cm? dir? 





A)100 o B)110  C)120  D)130  E)140 





O SERİSİ 















ABCD dikdörtgen 


dLJBCJ 

IBF|Iz 2cm 
İFC|s 8cm 
IDC|s 4 cm 


kaç x cm3 tür? 


A) 62 B) 64 C) 66 D) 68 


6.  Ayrıtları 6cmolan 
küpün içine taban 
yarıçapı 1 cm 
yüksekliği 3 cm 
olan dik silindir 
şeklindeki 
borulardan 
en fazla kaç tane yerleştirilebilir? 





A) 12 B) 18 C) 24 D) 27 


7. o (T,ABCD) kare tabanlı T 
düzgün dik piramit 


m(ÂCT) - 45 
(TEJJECİ 
JAT|< 4y2 cm 


olduğuna göre, 
JAE| kaç cm dir? 


AYMO 
D) 440 


8. o JAB) yarım dairenin çapı 
JABJs 2cm 


olduğuna göre, 

yarım dairenin 

JABJ etrafında A 2 
1809 döndürülmesi 


ile oluşan cismin yüzey alanı kaç cm? dir? 


AZ Bx OZ Dz 


96 EN MİM 
GEOMETRİ SORU BANKAS 


olduğuna göre, ABCD dikdörtgeninin d döğrug, 
etrafında 909 döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi 










(T.ABCD) piramidi T 
tabana paralel düzlem- 

terle kesilmiştir. 

(TDİSİDE|<|EBİ D 
olduğuna göre, taralı E 
kesik piramit parça- 

sının hacminin, pira- 

midin tamamının hac- N 


mine oranı kaçtır? 








al 82 9: 0 Bp) 

870 

10. EFGK dikdörtgenini 
taban kabul eden eğik 
prizma taban düzlemi 
ile 609 lik açı yapıyor. 


JEF| <6 cm 
|FG| 4 cm 
JAE|-8 cm 


olduğuna göre, 
eğik prizmanın 
hacmi kaç cm3 tür? 


N 


E)32 





A) 96v3 B) 1003 


D) 192 


— 
— 


MLNP dörigeni, ABCD 
tabanli eğik prizmanın 
yan yüzlerine diktir. 
Çevre(MLNP)-12 cm 
|EB| 8 cm 


olduğuna göre, 
prizmanın yan 
yüzeylerinin 
alanları toplamı 
kaç cm? dir? 


dr mama m ye mem eman amman asena nm er mta ey TAMA 


A) 48 B) 64 


12. 





Taban ayrıtları 6 cm, yüksekliği 12 cm olan kare dik 
prizma yarı yüksekliğine kadar su ile dolu iken yan 
yüzeyi üzerine yatırılıyor. 


mm amme omeri oneton melemen 


hedi 





Suyun yeni yüksekliği kaç cm dir? 


B)Z Cc) 3 Dz g4 











13. Ayrıtları 3 cm, 5 cm ve 6 cm olan bir dikdörtgenler 
prizmasının içine ayrıtları 1 cm olan küplerden kaç 
tane yerleştirilebilir? 


A) 40 B) 45 C) 60 D) 65 E) 90 


14. Ayrıtları 2 cm ve 3 cm olan küplerden en az birer 
adet kullanılarak yapılabilecek en küçük küpün bir 
ayrıtı kaç cm dir? 





A) 5 B) 6 C) 18 D) 24 E) 30 


Şekildeki gibi 6 bölümlü 
ve tabanı kare olan 
kapaklı bir karton 

kutu yapılacaktır. 


Bu kutunun yüksekliği 
6 cm, tabanının bir 
kenarı 25 cm 
olduğuna göre, 

kaç cm? karton 
gereklidir? 


A) 2300 B)2100  C) 1900 


D) 1700 


E) 1500 


16. Taban yarıçapı 12 cm 
olan dik silindirin içinde, 
yarıçapı 1 cm olan küre 
şeklindeki bir cisim ta- 
ban üzerinde silindirin 
yan yüzeyine değecek 
şekilde hareket ederek 
bir tur atıyor. 





Cisim harekete ilk 
başladığı konuma 
geldiğinde, küre merkezi kaç cm yol almış olur? 


A)i2r oOB)i&r C)22n D24n E)dor 





10-A 1i1-D 12C 13-E 14-E 15-A 16-C 
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KATI GİSİMLER 


1. Yükseklikleri taban çapına eşit olan dik silindir biçimin- 5. 
deki iki metal parçadan birincisi yontularak, ikincisi eri- 
tilip en büyük hacimli iki küre elde ediliyor. 


Bu kürelerin hacimleri oranı nedir? 


2. o Ayrıtları 4 cm, 6 cm ve 9 cm olan bir prizmanın 
hacmi aşağıdaki değerlerden hangisi olamaz? 


A)220 (OB)216 (C)200 D)164 OE) 108 





3. oAmerkezliçeyrekdairenin o B 
yarıçapı 4 cm dir. 


Daire diliminin 

(ACI etrafında 180" Ni 
döndürülmesi ile 

oluşan cismin 

hacmi kaç cmi tür? 


4. Taban yarıçapı V2 cm yüksekliği 16 cm olan dik 
silindirin içine yerleştirilebilecek en büyük küpler- 
den en çok kaç tanesi silindirin içine koyulabilir? 





A)2 B)4 o) 8 D) 12 E) 16 





G SERİSİ 





Kenarları 24 cm olan kare şeklindeki bir kartonun 
köşelerinden yine kare şeklindeki parçalar kesilerek 
ayrılıyor. Kalan karton parçası şekilde gösterildiği gibi 
kıvrılarak üstü açık küp şeklinde bir kutu yapılıyor, 


Bu kutunun hacmi kaç cm? tür? 


A)216 oB)324 C)424 D)512 


E) 685 


Ayrıtları 43 cm olan 
küpte AFL üçgeninin 
EFKL yüzeyi üzerine 
dik izdüşümünün alanı 
kaç cm? dir? 





A) 48 B) 24y3 Cc) 36 D32 HA 


İçinde su bulunan 
kare dik prizma 
şeklindeki kap, 
taban düzlemi ile 
45' lik açı yapacak 
şekilde dik bir 
duvara yaslanıyor. 


prizmanın 
taban ayrıtı 


2 v2 cm 
(BC|10 cm dir. 





Prizmadaki su kabın ağzına dayandığına göle, 
suyun hacmi kaç cm3 tür? 


A)72/2 B)esy2 Cjsa/2 Dso EB 


Bir ayrıtı 62 cm olan küpün içine yerleştirilebil? 


cek en büyük kürenin hacmi kaç cm? tür ? 


A) 36y27 B) 482 GC) sayar 
D) 722 E)108v2x 
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yüksekliği 4r cm olan 
dik silindirin A nokta- 
sında bulunan bir ka- 
rınca, silindirin yan 
yüzeyi üzerinde şekil- 
deki gibi hareket ede- 
rek G noktasına 


varıyor. 
Buna göre, 


karıncanın alacağı 
en kısa yol kaç cm dir? 





A) Yön B) >yör 


D) AvY2x 


10. Yarıçapı3Scm yüksekliği 
5x cm olan dik silindir 
biçimindeki bir kutunun 
alt tabanı üzerindeki A 
noktasından Üst tabanı 
üzerindeki C noktasına 
yüzeye iki kez dolan- 
mak şartıyla bir ip sarı- 





lıyor. 

İpin boyu en kısa kaç 

cm dir? 

A) 6x B) 8x C) 10x D) 187x E) 157 Ke 
11. Taban yarıçapı 8 cm T 


sas a eman e em nan mem atam mame memeye 


ana doğrusu 24 cm 

olan dik koninin 

tabanı üzerindeki 

A noktasından 24 
B noktasına koninin 


m 













| CİSİMLER TEST / 13 
Taban yarıçapı 2 cm, 13. (T7,ABCD) ve (G,ABCD) T 


dörtgen tabanlı piramit- 
lerdir. G noktası TCD 


üçgeninin ağırlık merkezi 


((ABCD) piramidinin 
hacmi 120 cm3 
olduğuna göre, 

(G, ABCD) piramidinin 
hacmi kaç cm3tür? o B G 


A) 60 B) 50 C) 40 


D) 30 


E) 20 


14. Taban ayrıtı3 cm olan 
kare tabanlı dik 
prizmanın içindeki 
sıvıya, bir küre atılıyor. 


Küre sıvı içinde 
tamamen batınca 

sıvı x cm yükseldiğine 
göre, kürenin 

yarıçapı kaç cm dir? 





15. Yarıçapı3 cm olan silindir yarısına kadar su ile doludur. 


Bu silindirin içine yarıçapı r cm olan bir küre, suyun 
içinde tamamen batacak şekilde atıldığında su 
seviyesi 2 cm yükseldiğine göre, kürenin yarıçapı 





yan yüzeyi üzerinden Belgi 

gerilen en kısa ipin 
uzunluğu kaç cm dir? e B 1 2 3 
: A) —— B) ——- C)— 
EE EE İY 
i 4 5 
i A)48 BAB Om Diz pi? D) P E) P 
| 12. Ayrıtları 4 cm olan 
> küpün iç kısmında 
şekildeki gibi 16. (T, ABCD) ve (P, ABCD) T 
? F noktasından dikdörtgen tabanlı 
i B ye doğru yürüyen e Sİ 
| karıncanın aldığı dik piramitlerdir. 
i en kısa yol PT) 12 / D 
Alan(ABCD) 20 cm? B O 

olduğuna göre, 
şekildeki cismin 
A)B3 hacmi kaç cm3 tür? z 
D) 163 
)16Y3 A) 240 B) 120 C) 100 D) 80 E) 60 
2-A 3-B 4-C 5-D 6-E 7-A 8-D 9-C 10-D 11-C 12-C 13-C 14-B 15-C 1 6-D) 
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Taban çapı JABJ olan 


eğik konide 

m(ATB) <m(TAB) -30 sf 
|ATI<6V3 cm 

ai ME Ş 
koninin hacmi Ke 


kaç cm3 tür? 


c) 93 
E) 123n 


il 
İİ 


Kenarları 12 cm vve 24 cm olan bir dikdörtgen 
bükülerek dik silindir biçiminde bir boru haline getirile- 
cektir. 


A) sv5x B) 8v3r 


D)10y3x 


İç içe geçirilmiş ve yüksek- 
likleri eşit, dik silindir biçi- 
mindeki iki kaptan dış- 
takinin yarıçapı içtekinin 
yarıçapının 3 katıdır. İçteki 
kap ağzına kadar dolu 
iken tabanından bir delik 


açılıyor. 


Kapların yükseklikleri 

h ise, aralarındaki 
boşlukta biriken 

su hangi yüksekliğe çıkar? 


Bükme işlemi uzun kenar veya kısa kenar üzerine 
yapıldığında elde edilecek iki farklı silindirin hacim- 
leri oranı kaçtır? 





1 1 1 1 1 

A) — B) — C D E 

li İz lir li )g 
ABCD ikizkenar yamuk A 4 D 
JAD|-4 cm 
JAB|-|DC|5 cm 5 5 
(BC|10 cm 

B 10 G 


olduğuna göre, yamuğun JADJ etrafında 360" 
döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi kaç x cm? 
tür? 


A) 128 B) 112 C) 96 D) 80 E) 60 
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© TEST/ 14 





Yarıçapı 6 cm olan tahtadan küre yontularak en büyük | 


hacimli küp elde ediliyor. 


Yontulan kısmın hacmi kaç cm? tür? 


A) 288x252 
D) 2887-1923 


B) 288-250 C) 288x—24g 


E) 288n- 94/3 


Şekildeki dikdörtgenler 
prizmasında M, N, AR, P 
üzerinde bulundukları 
ayrıtların orta 
noktalarıdır. 

Bu noktaların 

EFKL dikdörtgeni 
üzerine dik izdüşüm- 
leri kullanılarak elde 
edilen dik prizmanın 
hacmi 48 cm3 olduğu- 
na göre, büyük prizmanın hacmi kaç cm3 tür? 





A) 56 B) 64 Cc) 72 D)96 . E)iM 


Yüksekliği taban çapının 2 katına eşit olan dik silindir 
şeklindeki kap sıvı ile doludur, kap taban düzlemi ile 
45" lik açı yapacak şekilde eğiliyor. 

Buna göre, kaptaki suyun yüzde kaçı dökülür? 


A) 10 B) 20 C) 25 D) 50 E) 75 


Taban yarıçapı 3 cm, 
yüksekliği 8 cm olan 
silindir şeklindeki bir 
odun parçasından ş6- 
kilde görüldüğü gibi 
yarıçapı 1 cm , yüksek- 
liği 4 cm olan silindir 
şeklindeki bir parça . 
kesilerek ayrılıyor. 

Büyük odun parça- 
sından geriye kalan 
kısmın yüzey alanı kaç 7 cm? dir? 


A) 48 B) 56 C) 60 D) 72 E) 
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GERİM RK a a a nini nn 


FR aa 1 ON EZA inan 





9. 


10. 


11. 


12. 


© tabanlı dik prizmanın içine, 


Yarıçapı 5 cm olan küre şeklinde bir tahta yontularak 
yüksekliği 8 cm olan en büyük hacimli bir dik silindir 
yapılıyor. 


Bu tahtanın yontulan kısmının hacmi kaç cm3 tür? 


E) 957 
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Taban ayrıtları 8 cm ve 12 cm olan dikdörtgenler priz- 
ması şeklindeki kabın içinde bir miktar su vardır. Kaba 
ayrıtları 6 cm olan ve suda batan bir küp atılınca suyun 
yüksekliği 5 cm oluyor. i 


Buna göre, ilk durumda suyun yüksekliği kaç cm 
dir? 


25 25 25 25 25 
A Ey id p 2 — 
4 6 ) 8 ) 12 > 14 


Taban ayrıtı 4 cm, yüksekliği 
8 cm olan düzgün altıgen 


yüksekliği prizmaya eşit olan 
bir dik silindir, prizmanın tüm 
yüzeylerine teğet olacak şe- 
kilde yerleştiriliyor. 


Buna göre, prizma ile 
silindir arasında kalan 
boşluğun hacmi 

kaç cm3 tür? 





A)192/3-96x Oo B)192V8-92n C)192.8-90x 


D) 196/3 -80x E) 1908 -96x 

















13. 


14. 


15. Yüksekliği 15 cm, taban 





TEST / 14 





Şekilde düzgün altı- 
gen tabanlı bir dik 
prizmanın açılmış 
hali gösterilmiştir. 
(ABJ-4 cm 
/AD|-8 cm 


olduğuna göre, 
şekil kapatıldığında 
oluşan prizmanın 
hacmi kaç cms tür? 


A) 1723 B) 180/3 Cc) 1888 


D)190/3 E) 1928 


Tepe noktaları aynı 
olan şekildeki kare 
tabanlı dik piramit- 
lerden içtekinin 
taban ayrıtları 
dıştakinden 1 er cm 
içeride ve x cm, 
yüksekliği 5 cm dir. 





Piramitler aynı 
düzlem üzerinde olduğuna göre, iki piramidin ara- 
sında kalan boşluğun hacmi kaç cm3 tür? 


20 20 20, 
3 C) z *2) 


E) zn) 


çapı 10 cm olan 
dik silindirde 


JAE|- 6 cm 


olduğuna göre, 
|EC| kaç cm dir? 











TABJLJBCJ 
A) 12 B) 15 
nba AE İM ) ) C) 17 D) 20 E) 25 
(BC) V5 cm 
olduğuna göre, 
ABC üçgeninin 
TACI etrafında 360“ a v 
döndürülmesi ile : | — 
oluşan cismin 
hacmi kaç cm3 tür? olmak üzere, R3 te, JAB) ye 2 cm uzaklıkta bulunan 
noktaların oluşturduğu cismin hacmi kaç cm3 tür? 
10 16 20 22 
AZ Bir oz Dp mi 32 
3 3 ) zi ) > E) >” A) 16x Br C) 32n D) Fin E) 40n 
ZA 8A 4A &D 6D 7C BE SB 10C 


U-A 12C 1SE ISA 15C 16-0) 











GEOMETRİ SORU BANKASI 






























GEOMETRİ 
G Serisi 











DEĞERLENDİRME | Doğru 


Test (1) Katı Cisimler 











Test (1 - 6) 
Çember Denklemi 


Test (2) Katı Cisimler 
















) 
) 
Test (3) Katı Cisimler 
) 
) 
) 





Test (4) Katı Cisimler 








Test (7) 
Normal ve Teğet Denklemleri 


Test (5) Katı Cisimler 
Test (6) Katı Cisimler 
Test (7) Katı Cisimler 
Test (8) 

















Test (8) 


Katı Cisimi gs . ilaL3 m 
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ÇEMBER ANALİTİĞİ 












Analitik düzlemde, merkezi M(-1, 4) olan çemb; 
2x4*3y416-0 doğrusuna teğet olduğuna göre, Yan. 
çapı kaç br dir? Z 


A)VYI3 B)3V3 OS5Y2 DSV3 Bay 


2. Analitik düzlemde, A(-7,6) ve B(3,-4) olmak üzere 
(ABI yi çap kabul eden çemberin yarıçapı kaç br 
dir? 


A8 B10 G4 Dsy2 


1. © Analitik düzlemde, merkezi M(4,-2) olan ve A(0,4) 5. 
noktasından geçen çemberin yarıçapı kaç br dir? 
AVI3 B)3Y/3 243 Dayz Es? 
E) 102 


senlere A(-6,0) ve B noktalarında teğet olduğuna | 
göre, yarıçapı kaç br dir? 


A)3 B) 6 Cc) 9 DI? Bis! 





| 
i 
Analitik düzlemde, şekilde gösterilen çember ek. | 
E 
| 
i 
| 
i 
i 
| 


3. o Analitik düzlemde, y--6 ve y-8 doğrularına teğet 
olan çemberin yarıçapı kaç br dir? 










7. o Merkezi 3x42y—12-—0 doğrusu üzerinde bulunanVe | 
IV. bölgede her iki eksene de teğet olan çemberin 


A) 2 B) 6 07 D)9 E) 14 yarıçapı kaç br dir? 
A)4 B) 6 Cc) 8 D) 10 pg 12 
12. 
4. Analitik düzlemde, merkezi M(6,9) ve y-2 doğrusu- 8. Analitik düzlemde, denklemi (x--4)2-4 (y— 1)2—9 olan 


na teğet olan çemberin yarıçapı kaç br dir? çemberin yarıçapı kaç br dir? 


AZ B2M43 OsYİ3 DS B10 A) v8 B)3 


104 


C) 2/3 D) 6 g8. 
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ÇEMBER ANALITIĞI b 


10. 


11. 


Analitik düzlemde, denklemi (x-3)?*(y-41)7-2 olan 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 3.1) B) (1-3) C)(1.3) D)(8-1) E) 3,3) 





Analitik düzlemde, denklemi (x-4)7-y7-5 olan 14. 
çemberin merkezinin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (40) B) 4,0) C)(0,4) D)(0-4) EB) (4,4) 
Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin merkezi M(-1,5) tir? 
A) -12(yEE)2—12 15. 
B) (X#1)74-(y*5)2-16 
O) 4-1)24(y-5)2-9 
D) (x41)24(y—5)2—1 
E) (x—5)24(y41)221 
Analitik düzlemde, denklemi (x--2)24-(y-5)712 olan 
çemberin merkezi ve yarıçapı aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
16. 


A) M(2.-5), r 23 B) M(e.-5), r -12 
CO) M-2,5), r 23 D) M-25),1 -12 
E) M(5,-2), r -12 








“TESTİ 


13. Analitik düzlemde, denklemi (x—4)7--(y*-5)2-3 olan 


çemberin merkezinin y eksenine uzaklığı kaç br dir? 


A) yY3 B)2 c)3 D)4 E)5 


Analitik düzlemde, 
(X12)24(y-1)7-3 
(-3)24 (y—-2)2-5 


çemberlerinin merkezleri arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 


AYSA BY OX Ds B4 


Analitik düzlemde, denklemi (x—3)2--(y-2)2-16 olan 
çemberin merkezinden geçen ve x eksenini apsisi 
-5 olan noktada kesen doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) —x43y—5-0 
C) 2x*y110-0 


B) x—-2y150 
D) x4*-4y—5-0 
E) x*4y-*5-0 


x-4 ve x-10 doğrularına teğet olan ve merkezi 
y-x4-30 doğrusu üzerinde bulunan çemberin mer- 
kezinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (7.4) B)C7-4) O) 674) D)(7-4) EB) (65) 





(e 25 3-C d-A 5--E 6B 7E 8B 9D 10-B 11-D 12-C 13-D 14-44  1S5-E 16-A 
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1. 








ÇEMBER ANALİTIĞI 





GC) (4-2)24(y41)2-3 
Analitik düzlemde, merkezi M(0,—4) ve yarıçapı 3 br 


D) (-2)24(y41)2-9 
E) ©-2)24(y41)2-3/3 

7 çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
ir? 


A) &-4)*1y7>9 
O) X24(y-4)29 


B) (X44)24y7-9 
D) x2*-(y-4)7—3 


Analitik düzlemde, merkezi M(2,-1) ve yarıçapı 3 br 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) (X42)74(y—-1)2-3 
B) (©*2)24(y-1)2-9 
E) X2-(y14)2-9 

BİR. 


Analitik düzlemde, merkezi M(-b,a) ve yarıçapı r br 


ii çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
ir? 


A) (a)? (y—bja re 
B) (a)2(y—-b)2r2 
O (©-b)?H(yta)?—r? 
D) tb) (ya)? 


E) (X1b)7--(yta)?r2 





Analitik düzlemde, şekli verilen çemberin yarıçapı r 
br, xeksenine uzaklığı a br, y eksenine uzaklığı b br 


olduğuna göre, bu çemberin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) Geray br? 
B) (a) Hy-b)r? 
O) tb) (ya)? 
D) (X$b)2-H(ysa)2r2 
E) 6-bii ryan? 
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Analitik düzlemde, merkezi M(-3,5) ve y ekseni 


N > ni 
teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hâ 
gisidir? 


A) (X4-3)24(y—5)2-34 
B) (X43)24(y—5)2-25 
GC) (x43)24-(y—5)2—-9 
D) (x4*3)24-(y—5)2—3 
E) (-9)21(y15)2-9 


Analitik düzlemde, merkezi M(3,4) ve x eksenine 


teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden han. 
gisidir? 


A) (X43)24(y-4-4)2-9 
B) (X-3)24(y—-4)2-16 
C) (X—3)24(y—4)2-9 
D) (-3)PH(y-4)2—3 
E) (X13)24(y*4)2-16 


Analitik düzlemde, merkezi M(-4,4) ve her iki ekse- 


ne teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (x*4)74(y—4)2—16 
B) (x*4)24(y—4)2-4 
C) (X—4)2-(y-4)2-16 
D) (Xt4)24(y-4)2—4 
E) (-4)24(y-4)2-16 


Analitik düzlemde, denklemi (X—3)2-4y2—9 olan çem- 
ber için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 


A) Merkezi x ekseni üzerindedir. 

B) y eksenine teğettir. 

C) Yarıçapı 3 br dir. 

D) Merkezinin koordinatları (3,0) dır. 
E) (4,1) noktasından geçer. 
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| 
: 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


9. 


10. 


11. 


12. 
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Analitik düzlemde, yarıçapı 32 br olan merkezil 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


B) X4y2-6V2 
D) x24y2—15 


A) Ey? 32 
G) xy 
E) xX2*y7-18 


Analitik düzlemde, A(-3, V2 ) noktasından geçen 
merkezil çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (43)24(y- v2 )2—11 
B) (x43)24(y-v2 2-1 
GC) x4y7-1 
D) x24y2-9 
E) x24y2-11 


Aşağıda merkezinin koordinatları ve yarıçapı veri- 
len çemberlerden hangisinin denklemi yanlış yazıl- 
mıştır? 


A) M8,0) o r-7 
24 (y-3)2-49 

B) M4,-6) 1-9 
(x—4)2- (yt6)781 





13. 


14. 











Analitik düzlemde, denklemi (x—2)24-(y-3)7-3 olan 
çemberin merkezi A, denklemi (X12)24(y—3)2-2 
olan çemberin merkezi B olduğuna göre, |ABİ yi 
çap kabul eden çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)x24y 7 y13 B) x2*-y72-18 
C) x24-y2-2y13 D) x24y2-52 


E) (X—2)24-(y4-1)2-13 


Analitik düzlemde, y-—1 ve y-7 doğrularına teğet 
olan ve merkezi 2x-y—1-0 doğrusu üzerinde bulu- 
nan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (X-4)24-(y*-2)216 
B) (X-3)24(y-*-2)2-9 
C) (X43)24-(y—-2)2-16 
D) (x-2)21(y—3)2-9 
E) (X-2)24(y-3)2-16 


Analitik düzlemde, merkezinin apsisi —2, yarıçapı 
5 br olan çember x eksenine 2. bölgede teğet oldu- 
ğuna göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (x42)24(y-5)2-25 
B) xt2)24(y-5)7x5 
C) (x42)24-(y-4-5)2-25 








Cc) M0,0) —23 D) (X12)24(y45)2-5 
x24y2—12 E) (x-2)24(y15)2-25 
D) M-3,3) rs4y/2 
(X-3)2-(y—3)27—32 
E M44) o r-3y2 16. Analitik düzlemde, 
(4-4)21(y-1)7-18 şekilde merkezinin 
koordinatları 
gösterilen çember 
x*-2y17-0 
ekl e a doğrusuna teğet 
Analitik düzlemde, A(-1,0) ve B(5,-2) olmak üzere > N 
(ABJ çaplı çemberin denklemi aşağıdakilerden olduğuna göre, 
hangisidir? bu çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (—2)24(y41)7-9 A) (Xt6)2-(y—-9)2-25 
B) (x-2)24(y-1)210 B) (x46)74(y-9)7-5 
C) (x41)2-(y—5)2-10 C) (X—6)24-(y*9)75 
D) (4—5)24(y42)2-40 D) (-6)24(y19)2-10 
E) (X1*1)24y2-40 E) (-6)31(y19)2-25 
S-E 10-E 11-A 12-B 13-B 14-E 15-A 16-C) 


İr ZE 35 45 SE 68 ZA BE 
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ÇEMBER ANALITIGI 


Analitik düzlemde, (x4-1)2--(y—3)2-5 denklemi ile ve- 


rilen çemberin genel denklemi x24-y74-Cx-4-Dy4-E-0 
şeklinde yazıldığında C-D-E ifadesinin değeri kaç- 
tır? 


A) -9 B) -5 G) -3 D) 1 E3 


Analitik düzlemde, denklemi Xx24y248x-2y—8-0 
olan çemberin merkezi ve yarıçapı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) M(8,-2) r-4 
CO) M4,-1) r-4 
E) M(1,4) r-3 


B) M(-8,2) r—5 
D) M(-4,1) r5 


Analitik düzlemde, denklemi x2--y2-4-6x-7-0 olan isi 
m 


çemberin merkezi ve yarıçapı aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) M(-3,0) r-5 
C) M-3,0) r-3 
E) M(3,0) r—4 


B) M(-3,0) r—4 
D) M(8,0) r-5 


Aşağıda merkezinin koordinatları ve yarıçapı veri- 
len çemberlerden hangisinin denklemi yanlıstır? 


A) M0,0) r 3 


ey 9 
B)Mc12) r-2y3 
Xİ v2 4 2x—4y—7 -0 
O) M0,-4) 1-7 
XE $y” 48y 411-0 
D)M-3,0) r-2y2 


XE Ey? 6x 310 
E) MS,5) |, r-5 
Xİ v2 —10x —10y 25 —0 
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5. 


Analitik düzlemde, denklemi 5X2 -5y2—14x47y.3 


olan çemberin merkezinin koordinatları aşağıy. 
lerden hangisidir? m 


Analitik düzlemde, denklemi Xİ Y242x-4y-52p 


olan çemberin merkezinin orijine uzaklığı ka 
dir? mlm 


A)1 B)2 D)2V5 g5 


GC) YS 


l. xXEky2—1 

İl. 2x243y2—-4x4y—1-0 
Il. x24-y2—xy4y—10 
IV. X24y2—x4y-4-6-0 

V. x24y2-6x$4-0 


Analitik düzlemde, yukarıda denklemi verilen ifade- 
lerden hangileri çember denklemidir? 


ALIN B)I,V 


ELLİ, IV, V 


O) LI 
D)1,I, V 


Aşağıda merkezinin koordinatları ve yarıçapı veri- 
len çemberlerden hangisinin denklemi yanlıştır? 


A) M(1,3) ız2j2 
X24y2—-2x—6y4-20 

B) MC1,2) r-3 
X24y242x—4y—-4-0 


C) M(1.6) 1-5 
X24y2—-2x412y46-0 
D) M(3,-2) r-3j2 


X24y2-6x44y—5—0 
E) M (0-1) r-2 
X24y242y—3—0 
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10. 


11. 


| 
| 
| 
| 
İ 















12. 


BER ANALİTIĞI 


Analitik düzlemde, 3. bölgede merkezi eksenlere 13. 
3 br, uzaklıkta olan çember her iki eksene de teğet 
olduğuna göre, çemberin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 


A) x24y216xt6y19-0 
B) x24y24-6x—-6y-9-0 
o) x24-y2—6x—6y—9—0 
D) x24y2-6xt6yt9-0 
E) Xx24y746xt6y-9-0 


Analitik düzlemde, merkezi 3x—-2y4-6-0 doğrusu- 
nun üzerinde bulunan ve Ili. bölgede her iki eksene 


de teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden 14. 


hangisidir? 


A) x24y246xt6y—36—0 

B) x24y2112x112y—36-0 
GC) x24y2412x412y4-36-0 
D) x24y2-12x—12y—36-0 
E) x24y7-12x-12y436-0 





A) x24y2-6x410y49-0 
B) x24*y7-6x410y416-0 
C) x24y2—-6x—10y490 
D) x24y246x410y425-0 
E) x24*y246x110y49-—0 


Analitik düzlemde, denklemi 
2x24-2y2—(34m)xy--(1—-m)x4-4y-10 


olan çemberle aynı merkezli Ve yarıçapı 22 br 
olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (&V2)24(y—2)2—-8 
B) (x42)24(y4-2)2-8 
GC) («*1)24(y41)78 
D) (-2)24(y-2)7-8 
E) (-1)24(y—-1)2-8 





Analitik düzlemde, merkezinin apsisi —3, yarıçapı 5 15 
br olan çember x eksenine 3. bölgede teğet oldu- i 
ğuna göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

16. 





TEST /3 
Analitik düzlemde, denklemi 3x24-3y7—9x-12y-5-0 
olan çemberle aynı merkezli ve af-Z.z) noktasın- 
dan geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 


A) 4x244y2-12x416y—550 
B) 3x243y2-9x412y425-0 
GC) 3x243y746x-3y-2-0 
D) 4x244y2-12x416y—-70 
E) x24y249x-8y470 


Analitik düzlemde, merkezinin apsisi 5, yarıçapı 2 br 
olan çember x eksenine 4. bölgede teğet olduğuna 
göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X24y2410x-12y412-0 


B) x24y2410x-12y-12-0 
C) x24-y2—-10x4*4y425-0 
D) x24y?-10x-12y—120 
E) x2*y7*10x$12y412-0 


Analitik düzlemde, merkezi M(2,—-1) olan çember 
2x-3y-6-0 doğrusuna teğet olduğuna göre, bu 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24*y7-2x4y410 
B) x24y2—4x42y—-8-0 
C) x24y2—4x42y—-6-0 
D) x24y242x-3y-6-0 
E) x21y2-2x43y—-6-0 


Analitik düzlemde, merkezi M(2,-1) olan ve 
X24-y2—-4x4-6y45-0 


çemberinin merkezinden geçen çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24y244x-2y410 


U 


) x24y2-4x42y410 


O 


) x24y2-2x4$4y4150 
D) x24y2-4x42y—-110 


X24 yy? —4X42y—-10 


Ul 
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A) (X—2)2 #(y—3)” — 


gisidir? 

B) (X—2)7 4(y *1)7 > 
O) (X-1)2 4(y-3)” — 
D) (X—3)2 K(y—-2)7 


E) (—2)7 K(y—-3)” — 


ola P E ele wjw 


2. Analitik düzlemde, merkezi M(3,-2) olan ve orijin- 
den geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x24y2-13-0 
B) x24y246x-4y0 


1. © Analitik düzlemde, merkezi 
2x-y—10 
Xx*y—50 
doğrularının kesim noktası ve y-3x11 doğrusuna 
teğet olan çemberin denklemi aşağıdakilerden han- 


C) x24y2—-6x44y-0 
D) x24-y243x-2y-0 
E) x24y2—-3x12y-0 


3. Analitik düzlemde, merkezi orijin olan ve 
X2-4y24-2x—-4y-5-0 


çemberinin merkezinden geçen çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 24y2—1 
D) x24y7— 


B) x2*y7-3 C) xE4y?-5 


E) x24y7-15 


4. Analitik düzlemde, yarıçapı 4 br, x--3 ve y>-i 
doğrularına Ili. bölgede teğet olan çemberin mer- 
kezi lll. bölgede olduğuna göre, denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) x24y2414x410y425-0 
B) Xx24y7414x410y158-0 
C) x24y24-14x—10y448-0 
D) x24y7—-6x-2y—-6-0 
E) x24y746x42y-6-0 
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Analitik düzlemde, x eksenine ve y-6 doğrusuna 
teğet olan ve merkezi x*-y—5-0 doğrusu üzerinde 
bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden han: 
gisidir? 


a 9. 
Analitik düzlemde, A(4,4), B(2,0) JABJ LJACJ 
olduğuna göre, ABC üçgeninin çevrel çemberinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) x24y2—14x—-25-0 B) X2-4y2-14x-24x9 
C) x24y7—-6x490 D) X2-4y2 14x425) 
E) x24y2—-14x424-0 
10. 
Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasının x4*-2—0 doğru. 
suna göre simetriği B dir. 
Buna göre, merkezi B olan ve A noktasından geçen 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (X41)2-(y—-3)2—4 B) —3)24(y41)2-4 
C) —3)24-(y13)2-4 D) (X*3)2-(y—3)2-4 
E) 4-1)24(y43)2—4 | 
i 
Analitik düzlemde, 
AÇ-4,0), B(0,6) İ 
olmak üzere, |ABJ | 11. 
doğru parçasını İ 
çap kabul eden | 
çemberin denklemi 
aşağıdakilerden i 
hangisidir? 
A) (422 K(y-3)? — VI3 i 
B) (x 42)” K(y—-3)” -13 
C) (x—-2) 4(y 43)” < 13 
D) (X-2)9 4(y #3)” —13 | 
E) (42) #(y #3)” -13 | 
r 
| 12. 
| 


A) X-2)24(y-3)2-36 
B) (-2)24(y-3)2-9 
C) (x—6)24(y—6)7-16 
D) (x-3)24(y*2)716 
E) («42)24(y—3)7-9 e 
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Analitik düzlemde, çevresi 167 br ve IV. bölgede ek- 
senlere teğet olan çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (X-2)24(y*-2)2-4 
B) (-4)24(Y14)2-16 
O) (x-B)24(y18)2-64 
D) (Xt4)2H(y-4)2-16 
E) (x48)21-(y-8)2-64 


Analitik düzlemde, y-—5, y-9 doğrularına teğet ve 
merkezinin apsisi 3 olan çemberin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) x24y2-6x—-4y—36-0 
B) x24y2-6x-4y—450 
C) x24y74-3x-2y4110 
D) x24y243x—-2y—60 
E) x24y2-18x110y4-153-0 





Analitik düzlemde, 2x4 y—6-—0, 2x4y--14-0 doğru- 
larına teğet olan çemberin merkezinin apsisi —-2 ol- 


duğuna göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 14. 


A) x24y2-2x4 2J5 —0 
B) x24y2-2x4y410 
C) x24y2 44x-2y—-6-0 
D) x24y244x-6-0 
E) x24y2$4x-16-0 


Analitik düzlemde, x-y--4-0 doğrusu ile koordinat 
eksenleri arasında kalan üçgenin çevrel çemberinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xy? 4x4y—10 
B) x24y742x-2y42-0 
C) x24y244x-2y44-0 
D) x24y244x-4y-0 
E) x24y244x-4y44-0 











 TEST/4 


Analitik düzlemde, merkezi M(-1,3) yarıçapı 2 br 
olan çemberin grafiği aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 


A) 








Analitik düzlemde, denklemi (x--5)2-4-(y—2)2-4 olan 
çemberin grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? 








2-C 3-C 4-B 5-E 6-D 7-B 8-B 





9-C 10-A 11-E 12-D 13-E 14-C 
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Ğİ 





1. Analitik düzlemde, 
3X24-3y74 (k4-8)x4(k412)xy—-9y4-k*-2-0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, merkezinin 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
3 3 3 
2) plali o(4 DeC4 gb — 
Alız az) ven eza Ez 
2. Analitik düzlemde, 
(a--2)(X2-4-y2)-2x-4y--(a*-1)xy-15-0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, bu çemberin 
yarıçapı kaç br dir? 
A 25 Bs2 CS D)4 
3. Analitik düzlemde, (2m—3)x2-my?-3y—2x48 denk- 
leminin çember belirtmesi için m kaç olmalıdır? 
A) 1 B)2 Cc) 3 D) 4 E) 5 
4. o Analitik düzlemde, 
(a4-1)x243y746x--(a*-1)y-3-0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, bu çemberin 
yarıçapı kaç br dir? 
mM: g3 pp: gp 
3 2 2 2 
G SERİSİ 
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Analitik düzlemde, Analitik düzlemde, 13. Analitik düzlemde, denklemi (x-1)24(y-4-4)7-25 


olan çemberin x ekseni üzerinde ayırdığı kirişin 


2 re 2 2. —İis 
(m-42)x24- (n—1)y24 (m2—-9)xy-43x44y—-1-0 uzunluğu kaç br dir? 


83 
2x24-2yP-0x4(m41)y-— -0 
denklemi bir çember belirttiğine göre, (m,n) ikiligi 


#dekforden Hünaizi Gill? denklemi bir nokta gösterdiğine göre, m aşağıdaki 
aşağıdakilerden hangisi ilir? 


değerlerden hangilerini alabilir? 


23 B) 5 c) 6 D)7 p 8 
A) (5.6) B)(86) ©) 4-2) DİĞ) E) Ça A) (1-10) B) 4-3-2) O) (1.5) 
D) 13,6) E) 12,5) 
10. Analitik düzlemde, 
sy? 42x4-(m*1)y-m*-20 14. Analitik düzlemde, denklemi x24y24-4x-5y—-2-0 


Analitik düzlemde, x2-4-y?4-4x—-3y--n—0 denkleminin 
bir reel çember belirtmesi için n nin alabileceği en 


büyük tam sayı değeri kaçtır? 


olan çemberin y ekseni üzerinde ayırdığı kirişin 


denklemi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ni 
uzunluğu kaç br dir? 


A) m0ise nokta belirtir. 
B) m<-i ise çember belirtmez. A2y/a8 B)Va8 Oz2vi3 D)AN3 E)2v6 


C) m>-i ise çember belirtir. 


A) -2 B)0 co) 2 D)4 D6 


D) m3 ise nokta belirtir. 
E) m2 ise çember belirtir. 





11. Analitik düzlemde, denklemi x24y2-3x42y-210 15. Analitik düzlemde, denklemi x2-4-y2-6x4*-5y-46-0 

Analitik düzlemde, olan çemberin apsisinin -3 olduğu noktada ordina- olan çemberin y eksenini kestiği noktaların ordinat- 
i tının alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden ları toplamı kaçtır? 
3x7 4 (mt 1)y7—-6x4-9y—(m—r) <0 hangisidir? 
denkleminin bir reel çember belirtmesi için n nin A) -2 B) -3 O) -4 D) -5 E) -6 
ileceği en büyük t değeri kaçtır? zet a 3 - Ni 
alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) 1-3.) B) (-2,6) i O) (14) 
D) 117) E) (-3,9) 


A) 12 B) 11 o) 9 D)7 g5 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


12. Analitik düzlemde, merkezi M(-1,2) ve yarıçapı 
yV10 br olan çemberin geçtiği apsisi O olan nokta- 
ların ordinatının alabileceği değerler kümesi aşağı- 16. 


Analitik düzlemde, merkezi M(4, ijind 
dakilerden hangisidir? e 


geçen çemberin eksenlerde ayırdığı kirişlerin uzun- 


Analitik düzlemde, x24-y7-4x*-ky--10-0 denklemi- luklar toplamı kaç br dir? 


nin noktasal olması için k kaç olmalıdır? 








A) 1-6-3) B) 1-3-1) 0) 1-4,1) 
D) 1-1,5) E) 10,5) A) 10 B15 OoO(C20 D) 22 E) 25 





AYSE B2YE GsJe Days ES 





-4B 2A 3C€ 4D 5-B GE 7-B 8-B g-A 10-D 11-A 12-D 13-C 14-E 15-D 1 6-c| 
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Analitik düzlemde, 2x2-2y7 -6x4-5y-k-0 çemberi 5. 


Analitik düzlemde, K(0,5) noktasının * 
üzerinde A(-1, 3) noktası veriliyor. 


(X-4)74(y—-2)2-9 çemberine en kısa uzaklığı 
birimdir? 





A dan geçen en uzun kirişin diğer uç noktasının ko- 
ordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 1 B) 2 o 3 D) 4 


A) (1-3) B) <3.) 


| 
| 


6. Analitik düzlemde, denklemi (X-2)24(Y47)2 210p 
olan çemberin içindeki A(—-1,-3) noktasının çem. 
bere en kısa uzaklığı kaç br dir? 





2. Analitik düzlemde, denklemi x24y2-6x44y44-0 
olan çemberin içindeki P(2,-1) noktasından geçen A)2 B) 3 0-4 D)5 6 
en kısa kirişin uzunluğu kaç br dir? 





A2X/2 BAB Oz D27 Ba 





7. Analitik düzlemde, denklemi 
(X—5)2--(y—12)2—16 
olan çemberin, başlangıç noktasına en uzak noktası A 
3. Analitik düzlemde, denklemi x24y2-6x48y—119-0 Bir 


olan çemberin üzerinde, çemberin dışındaki Buna göre, A ve başlangıç noktası arasındaki uzak- 
P(-9,12) noktasına en yakın nokta K olduğuna göre, lık kaç br dir? 
IPK| kaç br dir? 





A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15 
A)4 B) 6 o) 8 D) 10 p2 


8. Analitik düzlemde, A(3,3) noktası 


YE RANK RAE A ALGAN LAN URG  K 0RLARYANLUR ARAR RE 
mm nee emr 





4. o Analitik düzlemde, denklemi X4y2-6x4-2y410 
olan çemberin P(-6,11) noktasına en yakın noktası 


A en uzak noktası B olduğuna göre, |PAJ-*-|PB| 
toplamı kaçtır? 


2x242y7-4x18y4-k-0 


çemberinin dış bölgesinde olduğuna göre, k nın alâ” 
bileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 15 B) 20 C) 25 E) 35 


————————— m 14 
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A)-49 B)-488 C)-47 D-as g- 
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10. 


H. 







ÇEMBER ANALİTIĞI 


Analitik düzlemde, A(-1,4) noktası (X-3)24(y-2)3—k 


emberinin iç bölgesinde olduğuna göre, k aşağr- 
daki değerlerden hangisini alabilir? 


A) 53 B) 44 C) 36 D) 24 E)8 


11 
Analitik düzlemde, al5.z noktası 





x2şxsk--y2-3y çemberinin iç bölgesinde 


olduğuna göre, K nın alabileceği en büyük tam sayı 
değeri kaçtır? 


A)1 B)0 Gİzİ D) -2 E) -3 


Analitik düzlemde, (x-3)2-4(y--2)2-16 çemberi ile 
-x-1 doğrusunun kesim noktalarının koordinat- 
ları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0) ve(3—-4) 
B)- (-1.-2) ve (3,2) 
0 :(1,0) ve 3,1) 
D) (2.0) ve (4,-6) 
EB 1,4) ve (0,3) 


Analitik düzlemde, y-2x—1 doğrusunun 
X--y? -2x—4y-5-0 


çemberini kestiği noktaların apsisleri toplamı 
kaçtır? 











DERA MERMERE “TEST 7 6 


13. Analitik düzlemde, x24-y24-4x-14y4-37-0 çemberi 


ile x-y-5-0 doğrusunun kesim noktaları A(a,b) ve 


B(c,d) olduğuna göre, 1*©. oranı kaçtır? 
b*d 





A) -2 B) -1 co D) 1 p2 


14. Analitik düzlemde, x2--y2-6x4-my—-25-0 çemberi 
ile yzx-a doğrusun kesim noktasından biri A(2,3) 
olduğuna göre, asm toplamı kaçtır? 


A)8 B) 9 C) 10 D) 11 pg) 12 


15. Analitik düzlemde, x24y2-10 çemberi ile y-x*2 doğ- 
rusu veriliyor. 


Buna göre, doğrunun çemberin iç bölgesinde kalan 
kısmının uzunluğu kaç br dir? 


A2/2 Bay2 oay2 Dsy2 Ee? 


16. Analitik düzlemde, x$*y-0 doğrusunun 
X24y2--2x—2y—6-0 


çemberinin içinde kaları parçasının uzunluğu kaç br 
dir? i 


A)sJ2 Baz O3sy2 maz EV2 








10E 11-B 12-C 14C 14-B 15-C 


EE 
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ÇEMBER ANALİTİĞİ 


1 d 
P 

Analitik düzlemde, (x—3)24-(y—-1)2—-4 çemberinin 
merkezinden ve P(6,4) noktasından geçen d doğ- 
rusunun eğimi kaçtır? 

2 3 
A) -1 B)-— O-— 

) ) N ) 2 D)1 E)2 





Analitik düzlemde, merkezi M(-2,3) olan çemberin 
üzerindeki A(2,5) noktasından geçen normalinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xtyt-10 
C) 3x-2y-12-0 


B) 2x-y410 
D) x-2yt8-0 
E) x-2y-10 


3. Analitik düzlemde, denklemi x24-y2-16 olan mer- 
kezil çemberin üzerindeki A(-3,V7 ) noktasından 
geçen normalin eğimi kaçtır? 





4. Analitik düzlemde, x24y2-x13y—10-0 çemberine 
üzerindeki A(3,1) noktasından çizilen normalin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 





A) x-yt10 B) x-y-2-0 
G) 2x*y—5-0 D) x—-3y0 
E) 3x-2y4-6-0 
a SERİSİ ig 












Analitik düzlemde, x24y?4-4x—-2y-20—0 çemba 
üzerindeki, P(1,5) noktasından çizilen norm 


Ing 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Ain : 


A) x-y4120 
GC) x-2y44-0 


B) 2X—-3y46-)p 
D) 4X-y41<p 
E) 4x-3y-11>0 


10. 


Analitik düzlemde, M merkezli çemberin üzerindeki 
A(-3,6) noktasından geçen teğetin denklemi 
2x-3y424-0 olduğuna göre, çemberin aynı nok. 
tadaki normalinin denklemi aşağıdakilerden hangi. 
sidir? 


A) 3x4-2y—30 
C) x-3y—15-0 


B) 3x—2y--6-0 
D) 2x—-3y49-0 
E) x-y—-3-0 


11. 


Analitik düzlemde, (x—1)24-(y-4)2—25 çemberine 
üzerindeki P(4,0) noktasından çizilen teğetin denk 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x*4y-25 
GC) 3x*4y-25 


B) 3x—4y-25 
D) 3x—-4y-12 
E) 4x*3y-16 


12. 


Analitik düzlemde, X24-y2—10x-4-4y4-4-0 çemberine 
üzerindeki P(2,2) noktasından çizilen teğetin denk 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


| 
| 
| 
| 








B) 2x-y-2-0 
D) x-y#t3-0 


A) x*3y—-3-0 
GC) 3x—4y-2-0 
E) 4x—-3y4*6-0 
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TEST /7. 


Analitik düzlemde, Xx24y?—-6x4-8y-25-0 çemberine 13 
üzerindeki A(k.-11) noktasından çizilen teğetler- 
den, eğimi pozitif olanın x eksenini kestiği noktanın 


apsisi kaçtır? P(-2,10) 


A)6 B) 17 GC) 44 D) 79 E) 81 


Analitik düzlemde, (x-3)2--(y-2)2-25 çemberinin 
dışındaki P(-2,10) noktasından çizilen PT doğrusu 
çembere T noktasında teğet olduğuna göre, İPT| 
kaç br dir? 


A)S B) 8 C) 10 D) 12 p) 13 


Analitik düzlemde, denklemi (x*5)24(y—1)2—25 
olan çemberin A(-1,-2) noktasındaki normali ile, 
B(0,1) noktasındaki teğetinin kesiştiği noktanın ko- 
ordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


11 , 
A 40) BE) O b 2) Do Eee) 14. Analitik düzlemde, x24y2-6x4-8y-0 çemberinin 
dışındaki P(-3,4) noktasından çembere çizilen (PT 
çembere T noktasında teğet olduğuna göre, (PT| 


kaç br dir? 


A) 53 B) 6v2 Cc) 8 D) 10 E) 12 





Analitik düzlemde, denklemi x24-y2-4x4-6y-12-0 

olan çemberin üzerindeki apsisi -2 olan noktalar- 

dan geçen teğetlerden birinin denklemi aşağıdaki- 

lerden hangisidir? 

15. Analitik düzlemde, (x—-1)24-(y4-3)2-9 olan çembere, 
P(3,3) noktasından çizilen teğetlerin eğimleri m, ve 





A) 3x—4y-15-0 B) 3x-4y-4-6-0 
m, olduğuna göre, m, tm, toplamı kaçtır? 
C) 4x*-3y—12-0 D) 4x*3y-30-0 
E) 4x—-3y4*8-0 : 
4-2 p-2 g-? mp? pe 
5 5 5 5 5 


Analitik düzlemde, denklemi x24y24-8x-2y17-0 

olan çemberin üzerindeki ordinatı 4 olan noktalar- 

dan çizilen teğetlerin kesim noktasının koordinatları 16. Analitik düzlemde, x24y?-10 çemberine dışındaki 

aşağıdakilerden hangisidir? P(2,4) noktasından çizilen teğetler arasında kalan 
açı kaç derecedir? 


A) (12-17) B) (3-2) C) (14) D) 4 2) E) 4 2 


A) 30 B) 60 C) 90 D) 120 E) 150 





2D 3-<C 4-B 5-E 6A 7-D 8-C g-E 10-C 11-E 12-D 18-D  14-A 15-B 1 6-c| 





GEOMETRİ SORU BANKASI 











1. — Analitik düzlemde, 


X-12 ey 2 
(X—4)2-(y—-3)2-2 


çemberleri arasındaki en kısa uzaklık kaç br dir? 





A) v2 B)2y/2 o?  D2 E)4 


2. Analitik düzlemde, 
XY? —-4x48y4-19-0 
X24y244Xx42y4-4—0 





çemberleri arasındaki en kısa uzaklık kaç br dir? 


1 
AZ B)1 o > 02 E3 


3. o Analitik düzlemde, 
X24y24-2x—-4y—40 
X24-y2-4x-6y—15-0 


çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x-yt1-0 

B) —-x*3y-1-0 
C). 2x—3y—6-0 
D) 6x*2y411-0 
E) -4x45y44-0 


4. Analitik düzlemde, 
(X43)74 (Yy—-5)2-25 
©-1)2-y216 * 


çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-0 
B) ys0 
C) 4Xx-5y4-12-0 
D) 3x*2y-6-0 
E) —x-4y*110 


G SERİSİ 
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Analitik düzlemde, 
X42)7-(y-2)2-5 
(X—3)74(y*-1)2-16 
çemberlerinin kesim noktalarından ve P(-i 3 n 
tasından geçen çemberin denklemi aşağıd. kile © 
hangisidir? BAŞI Aklar, 
A) 17x2417y2—23x413y49-0 

B) 13x2413y74-43x—54y4-19-0 

GC) 20x2420y2-81x443y—14—0 

D) 24x2424y2417x—17y417-0 

E) 19x2419y24-46x—58y4-30-0 | 
Analitik düzlemde, 

X2-y2—4x—-6y—3-0 

X2--y2 -2x—-2y—70 | 


çemberlerin kesim noktalarından geçen ve merkezi 
xt2y-3-0 doğrusu üzerinde olan çemberin denk. 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 





A) 5x245y7—-14x4-12y—36-0 
B) 7x247y242x—-22y—41-0 
C) 9x249y7-6x4-11y4-13-0 
D) 11x2*11y249x—y-9—0 

E) 7Xx247y2438x4-2y—65-0 


Analitik düzlemde, 
X24y2-25-0 
X2-y24-16x—-16-0 


çemberlerinin kesim noktalarından geçen ve yarı- 
çapı 4V5 br olan çemberin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisi olabilir? 


C) (Xt*3)2-4y2-80 D) (x48)24-y2-80 
E) (X*-6)24-(y—8)2—-80 


Analitik düzlemde, merkezlerinin koordinatları M(-1,3) 
ve N(2.-1) olan çemberler birbirine dıştan teğettir.” 


M merkezli çemberin yarıçapı 2 br olduğuna göre, 
çemberlerin birbirine değdiği noktadan geçen VE 
her iki çemberede teğet olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


| 
A) x24y2—80 B) (x—3)24-y2-80 | 
| 


A) 2x*3y—6-0 
C) 3x—4y—3—0 


B) 3x—4y45-0 
D) x*2y—6-0 
E) 4x*3y—10 





GEOMETRİ SORU BANKASI 
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9 Analitik düzlemde, 
(4172 4(y-3)7-9 
e al) li 
çemberleri iki farklı noktada kesiştiklerine göre, r 


nin alabileceği kaç farklı pozitif tam sayı değeri 
vardır? 


A) 1 B)2 Cc) 3 D)4 p5 


10. Analitik düzlemde, 
x-2)2H(y411)22k 
(«-3)24(y-1)7x16 


çemberlerinin dıştan teğet olabilmeleri için k kaç 
olmalıdır? 


A)9 B) 25 C) 36 D) 49 E) 81 





11. Analitik düzlemde, 


«-Y3)?s(y4 vV2)2>m 
«2/3 4(y- v2) n 


çemberleri dıştan teğet olduklarına göre, Jm #Vn 
toplamı kaçtır? 


AVS5 Bayz Os Da ES 


12. Analitik düzlemde, yarıçapı 10 br olup x21y2-25 


çemberine A(-4,3) noktasında dıştan teğet olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X44)24(y*-3)2-100 
B) (x4-8)24-(y*-6)2>100 
C) (x412)24(y—-6)2100 
D) (412)24(y-9)2—100 
E) (x4*9)24(y*-16)2-100 








TESIJö 


13. Analitik düzlemde, denklemi (x-3)24(yt3)”—9 olan 
çembere A(0,-3) noktasında içten teğet olan çem- 
berin yarıçapının büyük çemberin yarıçapına oranı 
Z olduğuna göre, küçük çemberin denklemi aşa- 


ğıdakilerden hangisidir? 


A) (X43)24(y—1)2>3 
B) (X*1)24(y-3)7-1 
C) (x-1)24(y43)7-1 
D) (x11)24(y-3)2>4 
E) (-1)24(y43)253 


14. Analitik düzlemde, (x-1)24-(y-3)2-45 çemberi 


X2-4-(y-1)2r2 çemberine içten teğet olduğuna göre, 
r kaçtır? 


mas Es 


AY5 Beys 35 


15. Analitik düzlemde, (x-3)24(y42)2-k çemberi 
(-2)2-4-(y-1)2-8 çemberine içten teğet olduğuna 
göre, k kaçtır? 


A) 1 B)2 Cc) 4 Ds © E18 


16. Analitik düzlemde, denklemi (x--2)24(y-5)2-25 
olan çembere A(2,2) noktasında içten teğet olan 
çemberin merkezinin Koordinatları fo.z) oldu- 
ğuna göre, M merkezli çemberin yarıçapı kaç br 
dir? 


A)3 B) 7 oz DE Az 





- 2E€ 3-D 4-C 5-E 6-B 7-D 8-B 


10-E 11-A 12-C o 13-C 14-B 15-B 1 6-E| 
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1. 
A 
B 


Analitik düzlemde, AB doğrusu C noktasında birbi- 


rine teğet olan 

(X43)2 4 (y-2)2-100 

(xta)?-(y-*-b)2-25 

çemberlerine teğet olduğuna göre, |AB| kaç br dir? 


A)8 O(B)10 Gs8y2 poz 


2. N 
(Yaş 


Analitik düzlemde, AB doğrusu 
(X-6)2-4 (y—-5)2-25 
(X42)24(y41)79 


çemberlerine A ve B noktalarında teğet olduğuna 
göre, |AB| kaç br dir? 


E) 15 


A4/6 BS5Y3 O4/5 Daf 26 


3. Analitik düzlemde, 
0et4)24(y42)9 
(X-4)24 (y-4)2-49 


çemberlerinin ortak dış teğet parçasının uzunluğu 
kaç br dir? 


AvY2i B2yY2i Gay Des Esp 


4. Analitik düzlemde, 
(X-2)7-4-(y45)712 
(x-3)7-(y*-k)7 14 


çemberleri dik kesiştiklerine göre, k nın alabileceği 
değerlerin kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 1-13) 
D) 1-6.6) 


B) 14.8) ©) 14,6) 


E) (-1.1) 
G SERİSİ 





5. Analitik düzlemde, x24y2—20 çemberi ile 







(4—4)2 4(y-3)2—k çemberinin dik kesişmeleri için k İ 


kaç olmalıdır? 


A)2 BYS OC5 DYE O Ee 






6. 
A 
NIZ 
Analitik düzlemde, şekilde 
X24y2—-4x4-2y—95-0 
çemberi üzerinde JABI| kirişi verilmiştir. 
P(-1,3)eJABJ, |AP|-4 br olduğuna göre, |PB| kaç 
br dir? 
35 37 71 75 
A)9 B) — Cc) — D) — —— 
) ) ) > ) 7 E) z 
7. B şd 
PC2-7) 
Analitik düzlemde, 
(X47)24(y-5)2—25 
çemberinin dışında bir P(-2,—-7) noktası alınıyor. 
P den geçen d doğrusu çemberi A ve B noktaların- 
da kestiğine göre, |PAJ.JPB| çarpımı kaç br? dir? 
A) 81 B) 100 C) 121 D) 144 E) 169 
8. 


eN 


Analitik düzlemde, 
(X-9)2-(y4-3)7—225 


çemberinin içinde P(3,5) noktasından geçen bir (ABİ 


kirişi alınıyor. 


Buna göre, |PAJ.|PBJ çarpımı kaç br? dir? 


A) 125 B) 120 C) 100 
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D) 85 gp 
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ÇE << 


9. 


10. 


11. 


12. 


















Analitik düzlemde, P(1,2) noktasının 13. Analitik düzlemde, 
x24-y244x-8y41150 X24y24-2x—6y45-0 
çemberine göre kuvveti kaçtır? X24-y2-4-6X48y4-19-0 
çemberlerinin kuvvet ekseninin denklemi aşağıda- 
A2 B) 4 Cc) 6 D) 8 E) 10 kilerden hangisidir? 
A) 4x4*y412-0 B) 8xt2y*-7-0 
C) 2x*7y-7-0 D) -x*-3y4-9-0 
E) 3x-5y4-1-0 
Analitik düzlemde, A(-1,4) noktasının 14. Analitik düzlemde, 
24(y41)29 
çet3)21(y45)2-2 ln 
—1)2 2 
çemberine göre kuvveti kaçtır? -1)14(y45)7x4 
çemberlerinin kuvvet ekseninin x eksenini kestiği 
noktanın orijine uzaklığı kaç br dir? 
A) 43 B) 57 C) 83 D) 97 E) 105 
5 5 4 7 
A) — B) — C0)1 D)— E)— 
) 12 ) 8 ) ) 3 ) 2 
15. Analitik düzlemde, 
Analitik düzlemde, P(0,0) noktasının XE4Y242x4y410 
(-1)24(y4#7)32100 X24y24Xx43y4 1-0 
çemberine göre kuvveti kaçtır? X24y24x44-0 
i çemberlerinin kuvvet merkezinin koordinatları aşa- 
A) 50 B) 25 Cc 0 D) -25 E) -50 ğıdakilerden hangisidir? 
A) (1,3) B)(24) © (26) D)(05) E)(21) 
16. Analitik düzlemde, 
ae X24Y2-2Xx—y4 10 
Analitik düzlemde, i X24y243X4y—2-0 
—9y2 2 
(-2)74(yt5)>16 X24y24x43y—2-0 
2. mma 
x4(y-5)7-9 çemberlerinin kuvvet merkezinden ve A(-3,4) nok- 
çemberlerinin kuvvet ekseninin denklemi aşağıda- tasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakiler- 
kilerden hangisidir? den hangisidir? 
A) x-3y-9-—0 B) 3x*2y—10 A) 2x413y—6-0 B) x*y-6-0 
C) 3x-4y46-0 D) 4x-20y43-0 C) 3x14y—7-0 D) —x*y#70 
E) 4x4*-20y4*5-0 E) 4x4*-4y—9-0 
3-B 4-C 5-C 6-E 7-D 8-A 10-C 11-E 12-D 13-C 14-A 15-E 16-C) 
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TEST/9 











nz 


1. 
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Analitik düzlemde, 
Xx-3--6C0SO 
ys-2-6sing 


parametrik denklemleri ile verilen çemberin yarıça- 
pi: kaç br dir? 


A)2 B)3 o) 13 D) 5 E)6 


Analitik düzlemde, 
Xs—3--5C0S0 
yz3--5sing 


parametrik denklemleri ile verilen çemberin merke- 
zinin koordinatları ve yarıçapı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) M(8,-3) r-4 
B) M(3,-3) r-5 
C) M(-3,3) r-4 
D) M(-3,3) r-5 
E) M(8,4) r-5 


Analitik düzlemde, 
X--1-42c0S0 
ys3*2c0S0 


parametrik denklemleri ile verilen çemberin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X*1)24(y-3)2-4 
B) (X11)24(y-3)2-2 
C) (X-1)3-(y-4-3)2-4 
D) (x-1)24(y4#3)2-2 
E) (x43)24(y-1)2-4 


Analitik düzlemde, 
x2sin9 
yz2c0s6*-5 


koşulunu sağlayan (X,y) noktalarının geometrik ye- 
rini bulunuz? 


A) (x-5)24y2-4 
B) (x45)74y2-4 
C) X24-(y-5)2-4 
D) X4(y45)2-4 
E) (x45)24(y—5)2-4 
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5. 


6. 


Analitik düzlemde, denklemi (x-3)2-(y-4)2<5 a 
çemberin parametrik ifadesi aşağıdakilerden 


e an; 
sidir? il 


A)x--34vV5 cos9 B) X -3-4V5 coşg 


yz4xvy35 sine YANE sing 
C)x-44Y5 cos6 D) Xx 53 45cosg 
y-34vy5 sine Y 5-4 45sing 
E)x—445co0s6 
yz3-45sin9 


Analitik düzlemde, denklemi 2X24-2y244x-5y43.0 
olan çemberin parametrik ifadesi aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A)x—143c0s6 B)x-—2 -8cosg | 
yz2-3sin6 y1-3sin9 
C)x—5-2c0s6 D)x 5-14 cos 
ys5-2sin6 MR ALE 
4 4 
E)x-24—— > cosd 
yaş İİ sine 


Analitik düzlemde, parametrik denklemi 


za a 
x-sin? —4cos?— 
2 2 


y s2sin Zcos£ 
2 2 


olan çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) Xx 4y2>5 
B) x24y?-4 
C) x24y7—-3 
D) x24y2-2 
E) x24y7—1 


Analitik düzlemde, parametrik ifadeleri 









(3-*2c0s9, 24-2sin6) ve (cos8, 6--sin6) 


olan çemberlerin arasındaki en kısa uzaklık kaç bi 
dir? 





A) 1 B)2 Cc) 3 ma (BS 
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9. 


10. 


11. 


12. 





Analitik düzlemde, denklemi 
(m4 2)x2-4-(4-m)y24 (m 45)x4-9y—3-0 


olan çemberin merkezinden geçen ve y eksenini 
ordinatı 2 olan noktada kesen doğru ile eksenler 
arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


AZ B) > oz D) E) 


ele 
«le 


Analitik düzlemde, (X—1)24-(y-3)2-9 çemberine 
dışındaki P(4,4) noktasından çizilen teğet ile eksen- 
ler arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 








Analitik düzlemde, A(4,1), B(1,-5), C(7,.—-5) olmak üze- 
re A,B, C ve D noktalarından geçen çember veriliyor. 


BCD üçgeninin alanının en büyük değeri kaçtır? 


A)9 B) 12 C) 16 D) 18 E) 24 


Analitik düzlemde, merkezi 3. bölgede eksenlere 2 br 
uzaklıkta olan çember x eksenini A(-1,0) ve B nokta- 
larında kesiyor. 


Buna göre, B ve C(3,2) noktalarından geçen doğru 


ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaç br? 
dir? 


AZ B)3 o > D) > E)5 





Analitik düzlemde, denklemi (x—1)24-(y-2)2-12 
olan çemberin içine çizilebilecek en büyük alanlı 
üçgenin çevresi kaç br dir? 


A) 6 B) 12 C) 16 D) 18 E) 24 


Analitik düzlemde, 
X 4 (Yy—1)2<4 
3x*-2y-620 


eşitsizlik sistemini ifade eden taralı bölge aşağıda- 
kilerden hangisidir? 





Analitik düzlemde, şekilde gösterilen taralı bölgeyi 
ifade eden eşitsizlik sistemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x24y2<4 B) x2*y2<4 C) x2-y?24 
y>x ysx ysx 


D) x4y?24 E) X*y2>4 





EE 2-D 3-A 4-C 5-B 6-D 7-E 8-B 9-E 





108 :11-D 12A 1D 140 15-c) 
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1. — Analitik düzlemde, A(-3,1) noktasında Y5 br uzak- 
lıkta olan noktaların geometrik yeri nedir? 


A) (X43)24(Y412)25 
B) (x-3)24(y*-1)2-5 
GC) (x13)21(y—1)25 
D) (-3)24(y41)2> V5 
E) (443)24(y-1)2 V5 


2. Analitik düzlemde, 8eR olmak üzere, 
X-1-C058 
yz3--sin6 


koşulunu sağlayan (x,y) noktalarının geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-1)24(y—3)2—1 
B) (X-3)24(y—1)2-1 
GC) (X41)24(y-4-3)21 
D) (X4*3)24(y11)2>1 
E (X41)24(y*43)7-1 


3. — Analitik düzlemde, 
X24y2-3Xx4-4y410 
X24y2-6X1-2y—-30 


çemberlerine göre aynı kuvvette olan noktaların 
geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x*-2y—10 
C) 3x-2y14-0 


B) -9x4*6y—2-0 
D) 4x-5y4-9-0 
E) 2x-3y-5-0 


4. Analitik düzlemde, |. bölgede y-x-0 doğrusu üze- 
rindeki x eksenine 6 br uzaklıkta bulunan A nok- 
tasından, 5 br uzaklıktaki noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X-3)71(y—-3)2x25 
B) (-5)2H(y-5)2-36 
CO) (—-4)24(y—4)7-25 
D) (x-6)24-(y—6)2-36 
E) (x-6)24-(y-6)2-25 
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Analitik düzlemde, (x-1)24(y*3)7-16 çemberin, 
3 br uzaklıkta olan noktaların geometrik yeri aşağı. 
dakilerden hangisidir? 


0; 





A) (x-1)2-4(y-4-3)2—49 
B) (X-1)24(y4-3)2-1 
C) (X43)24-(y-1)2-16 
D) (x—1)24(y4-3)2—1 ve (x—1)24-(y-3)2—49 
E) (X43)24(y—1)2-16 ve (x43)2-(y—1)2—49 


y 13. 


Analitik düzlemde, AK LBK 
AÇ2.4) 
B(-4,4) 


olduğuna göre, K noktalarının geometrik yerinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 











Aaa TT 


Analitik düzlemde, A(-1,3) ve B(5,-1) noktalarının 
üzerinde bulunan çemberlerin merkezlerinin geo- 
metrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x*2y—3-0 
C) 2x-3y-6-0 


B) x-2y*-4-0 
D) 3x—2y44-0 
E) 3x—-2y-4-0 




















14. Analitik düzlemde, 
24y246X-8y4-24—0 ie 
-y2-6x—-8y*-24- 
Fe ei ” X-yt2-0 
B) x24y24-6x-8y--26-0 k 
ği doğrularına uzaklıklarının kareleri toplamı 9 br? olan 
Analitik düzlemde, x2*-y?-16x-10y-39—0 çembe- C) x24y2-6x48y424-0 noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangisi- 
rinin 16 br uzunluğundaki kirişlerinin orta noktala- D) Xx24y2-6x4-By4-26-0 dir? 
rının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
E) x24y24-3x-4y412-0 
A) (-2)2H(y42)759 
242. 10 
A) x24y2-16x410y-10-0 NN i B) X4y-2-9 
B) x24y2-16x410y—-25-0 10. Analitik düzlemde, A(-1,4) ve B(5,-4) olmak üzere, : > 
Di eği epi (ACI.L(BCJ olacak şekilde alınan C noktalarının C) xty-2)7-3 
LAM ME geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? D) (x-2)24y2-9 
24y2 #100 
D) x24y2—-16x4-10y4100-0 E) (x-2)24y2-3 
24y2 — . 
E) x24*y7—16x4-10y-256-0 A) (-2)24y2-16 
B) (x-2)24y7-25 
C) (—2)24(y42)2-25 
D) x24(y-2)2-16 
E) x24(y—2)2-25 , 
15. Analitik düzlemde, x2-y2-36 çemberi üzerindeki 
A(6,0) noktasından geçen kirişlerin orta noktala- 
11. Analitik düzlemde, denklemi (x-6)24-(y-5)216 rının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
Analitik düzlemde, x2--y?—-2x4-4y—-20-0 çemberinin olan çemberin 2x-4-3y--k-0 doğrularından ayırdığı 
6 br ve 8 br uzunluğundaki kirişlerinin orta nokta- kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri aşağıdaki- > - 
larının geometrik yerleri arasında kalan kapalı böl lerden hangisidir? A) (—3)7H(y-6)-9 
genin alanı kaç br? dir? B) x21(y-3)-3 
A) 2x4-3y—-28-0 B) 2x43y—27-0 C) x24(y—3)2-9 
A) 37 B) 4 O 5x D) 6x p) 7 C) 3x-2y-5-0 D) 3x-2y-8-0 D) (x-3)24y2-9 
E) 2x-3y16-0 E) (X-6)74y7-9 
12. Analitik düzlemde, denklemi x2-4-y2—16 olan çembe- 
rin y>mxs4 doğrularından ayırdığı Kirişlerin orta 
noktalarının geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
Analitik düzlemde, y-mx doğrularının üzerinde ori- A) (X42)24(y—1)2-4 16. efe TABİ En ve me me mi 
jinden 33 br uzaklıkta bulunan noktaların ge9- La 2. gina gore; E iüiGi parça ka na Gidi 
metrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? B) (4-27 4(y12)9-4 nın genmetrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 
GC) x24(y-2)2-4 
A) 2Ay2—1 B) eyi D) x24(y-2)2—4 A) x24y2-16 B) x24y2-8 C) x24y2-4 
z M2 iy 2 4y2 2 mi 
Cc) x24y2—18 D) x24 y2 24 E) & 2) ty 4 D) Xx ty E) x #y21 
E) Xty?-27 e IC ZA 3C 4E 5D 6D TE BE SA 10B 11-D 12D isE 14B 15-D 164 
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1. © Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen doğru- 
lardan hangisi x2--y2—-4x4-6y-7-0 çemberinin si- 
metri ekseni değildir? 


A) x*y*-10 
GC) 2x4*y—10 


B) x-2y44-0 
D) 3x*y*-3-0 
E) 2x4*3y1-5-0 


2. Analitik düzlemde, 2x*3y--c-0 doğrusu 


2x2-4-2y2-4x4-5y-3-0 çemberinin simetri ekseni 
olduğuna göre, c kaçtır? 


1 1 7 2 1 
pa e G Dp) £ E) — 
Aİ BB; O; M3 Eş 


3. — Analitik düzlemde, A(a,b) noktasının K noktasına göre 
simetriği B(-1,3) tür. 


Buna göre, merkezi A, yarıçapı 5 br olan çemberin 
K noktasına göre simetriği olan çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (—a)74-(y-b)2-25 
B) (x-b)?*-(y—a)? 25 
C) (4-1)24(y-*-3)2>25 
D) (X41)24(y-3)725 
E) (x—3)2*-(y*-1)225 


4. Analitik düzlemde, Afa,b) noktasının x-—-2 doğrusuna 
göre simetriği B(3,2) dir. 


Buna göre, merkezi A ve yarıçapı 23 brolan çem- 
berin x-—-2 doğrusuna göre simetriği olan çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) &43)24(y12)2-12 
B) (X-3)7-(y-2)7-12 
C) (4-2)7H(y-4-3)7-12 
D) (X-2)24(y—3)2—12 
E) (-3)-4(y1-2)7-12 
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Analitik düzlemde, denklemi (X-1)24(Y-3)29 olan 
çemberin x eksenine göre simetriği olan çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X*1)74(Y-3)759 
B) (x*1)74(y4-3)7-9 
GC) (-1)24(y43)7-9 
D) (x43)2-(y#-1)29 
E) (-3)24(y-1)7>9 


Analitik düzlemde, denklemi Xx24y2—2x44y44-p9 
olan çemberin x eksenine göre simetriği olan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Xx24y244x4-2y4-4-0 
B) x24y2-4x42y14-0 
GC) x24y244x—-2y44-0 
D) x24y7-2x44y410 
E) Xx24y2-2x-4y44-0 


olan çemberin y eksenine göre simetriği olan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X4-4)7-(y-2)7216 
B) (X4*4)24(y*-2)7-8 
C) (X42)24(y—4)2-16 
D) (X42)24(y—-4)2-8 
E) (x-2)24(y4*4)2-16 


Analitik düzlemde, denklemi x24y246x—2y410 
olan çemberin y eksenine göre simetriği olan çem- 
berin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 









t 
Analitik düzlemde, denklemi (x-2)24(y--4)2-16 | 
: 
| 
| 
| 
İ 
A) x24*y2-6x-2y410 | 
B) X24y246x*2y410 | 
GC) x24y2-6x42y4-1>0 


D) x24y2-2x46y41-0 





E) x24y242x-6y410 
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Analitik düzlemde, merkezi M(4,2) olan çember x 
eksenine teğet olduğuna göre, bu çemberin y—x 
doğrusuna göre simetriği olan çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-2)24(y-4)-4 
B) (-4)74(y-2)2-4 


GC) (x14)2-(y42)54 14. 


D) (x42)24(yt4)2-4 
E) (x*4)7-(y-2)7-4 


Analitik düzlemde, denklemi (x--4)2--(y-1)21 olan 
çemberin İ. açıortay doğrusuna göre simetriği olan 
çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X44)24(y—1)251 
B) (4*1)24(y-4)221 
) > 





C) (x—-4)24(y41)251 
D) (x-1)24(y44)2 1 


E) (411)24(y44)71 | 15. 


Analitik düzlemde, denklemi (x--3)2- (y-1)2—4 olan 
çemberin y*-x-0 doğrusuna göre simetriği olan 
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-1)24(y4-3)2—4 
B) (X41)24(y-3)2x4 
C) (4-1)24(y-3)3-4 
D) (x-3)24(y*-1)2-4 
E) (x*3)24(y-1)254 


Analitik düzlemde, A(3,-2) noktasının; B(4,.—1) nok- 16. 


tasından geçen doğrulara göre simetriği olan nok- 
taların geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X—3)74(y42)7-2 
B) (X4*3)24(y—-2)2-2 
CO) (x—4)24(y41)2—2 
D) (X*4)24(y41)2-2 
E) (X4*5)24(y—3)7-4 








TESI / 1Z 
eN a 3 5 
Analitik düzlemde, ajz-z) noktasının 


(1--k)x*-(3—-k)y-k—1-0 doğrularına göre simetriği 
olan noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) x4y?2-x*y#10 

B) Xx24y74*x-y—1-0 

C) x24-y242x—4y42-0 
D) 2x242y242x-2y-15-0 
E) 2x242y2-2x42y—-15-0 


Analitik düzlemde, A(-1,3) noktasının y-mx*1 
doğrularına göre simetriği olan noktaların geomet- 
rik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) X*(-1)255 
B) (X-1)74y2-5 
GC) (X41)24(y—-3)2>5 
D) (x-3)24(y41)2-5 
E) (-1)24(y41)2-5 


Analitik düzlemde, x2-4-y?—-2x--6y—15-0 çemberinin 
x-y-4-2-0 doğrusuna göre simetriği olan çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-2)24(y4-3)2-25 
B) (X*2)2-H(y—1)2-25 
G) (X4*5)74(y—-3)2-25 
D) (X—2)7-(y4-2)7-25 
E) (4-1)274(y43)7-25 


Analitik düzlemde, A(-3,2) noktasının 2x-ay-2-0 
doğrularına göre simetriği olan noktaların geomet- 
rik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (4*1)24y2-8 
B) (X4*3)2-(y—-2)2-8 
G) (X—1)24(y4-2)2-8 
D) KATE yE16 
E) (*3)24(y—2)2-16 





11-B 12-G 13-D 14-A 15-C 16-A 
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1. — Analitik düzlemde, denklemi 


ys21j16-(X41)2 


olan yarım çemberin grafiği aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 





2. Analitik düzlemde, denklemi 


yz5-y9-(x42)? 
olan yarım çemberin grafiği aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 


A 
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3. Analitik düzlemde, denklemi 


x-1-jJ4-y412)7 


olan yarım çemberin grafiği aşağıdakilerden hangi. 
sidir? 





4. Analitik düzlemde, denklemi 


x-34j)9-(y42) 


Iı 
olan yarım çemberin grafiği aşağıdakilerden hangi- | 
sidir? | 

İ 
i 
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Analitik düzlemde, A(1,1) B(9,1) olmak üzere, şekil- 
de verilenlere göre, JABJ çaplı yarım çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y1- 4-4-5 
B)y-14- 4-6-5)? 
Cc) y14 16-05) 
D) y-1- y16-(x-5)? 
E)y-24j16-(x-5)? 


6. 





Analitik düzlemde, A(-11,3) B(-1,3) olmak üzere, 
şekilde verilenlere göre, |JABJ çaplı yarım çemberin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y-6x J25-(x-3) 
B).y—-6- 25-(x-3)9 
6) y-34y25-(x 46)? 
D) y-3- y25-(x -6)? 





8. Analitik düzlemde, 
A(2,1) B(2,9) 
olmak üzere, 
şekilde verilenlere göre, 
(ABI çaplı yarım 
çemberin denklemi 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) x-2- |16-(y -5)9 
B) x—24y16 4(y 45 
C) x-24 /16-(y -5? 
D) x-24,16-(y-5)? 
E) x-24 16 4(y-5)? 


9. Analitik düzlemde, 0<x<2, 0<y<Y16-x? eşitsizlik 
sisteminin belirttiği bölgenin alanı kaç br? dir? 


ALANI B) sela 


D)2n-2/3 


o) Tia 


E)4n4-33 





10. Analitik düzlemde, -1SxS1, 0<ysy4-x2 eşitsizlik 
sisteminin belirttiği bölgenin alanı kaç br? dir? 











WE ŞS B) 743 ge 22 
E) y-3- (25-(x—3)2 3 3 2 3 
se El Ey ş Aİ 
3 3 
7. o Analitik düzlemde, 
AC-1,-1) B(-1,-7) 
olmak üzere, şekilde 
verilenlere göre, 
AB 
LAB çaplı yarım 11. Analitik düzlemde, 
çemberin denklemi 
aşağıdakilerden v2 <xsy2 
hangisidir? 0sysy4-x 
eşitsizlik sisteminin belirttiği bölgenin alanı kaç br? 
dir? 
A) y1sf9-(x 44) B) x—14 9 4(y41? 
€) x—14y9-(y-17 D) x--1- |9-(y 44)? A) y2 B) V2r 42 GC) 2x -4 
E)x-1-J9-(y 44) D) 1-2 E)ns2yj2 
2-C 3-C 4-B 5-C 6-D 7-D 8-D 9-C 10-A 1 1D) 
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1 R 
itik dü eksenine ve y -———x doğru- 
Analitik düzlemde y y TF ğ 
suna teğet olan çemberin yarıçapı 3 br olduğuna 


göre, denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (43)? 4(y 4 3v3)? -9 
B) (x-3v3)2 4(y s3)? -9 
C) (x—3)? -(y K3V3)? <9 
D) (X- V3)2 $(y #3) <9 
E) X- v3)? 4(y 1)” <9 


Analitik düzlemde, 
--J3x, yz /3x-18 ve y-0 


doğrularının oluşturduğu üçgenin iç teğet çemberi- 
nin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X-3)2 (y #3)” 9 
B) (X-3vV3)2 4(y 3)” <9 
O) x-3V3)? Ky? -27 
D) (X-12 (y <3)? -9 
E) (X— 3)? --(y 6)? -9 


Analitik düzlemde, A(1,1), B(1,7) ve C(9,1) noktala- 
rından geçen çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? i 


A) x24y?—-8x—10y4-250 
B) x24y7-8x—-10y4-16-0 
G) x24y7—-10x—-8y425-0 
D) x24y2-10x-8y416-0 
E) Xx24y2-6x-4y45-0 


Analitik düzlemde, Xx 
ekseni ile 15” lik açı 
yapan d doğrusuna 
teğet olan M(8,.-8) 
merkezli çember şe- 
kilde gösterilmiştir. 


Buna göre, çemberin 
denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





A) (x-8)24(yt8)7 32 B) (—8)24(y--8)2-30 
C) (x-8)2H(y--8)7—28 D) (x—B)2-4 (y--8)2-26 
E) (X-B)24(y--8)2-24 














Analitik düzlemde, eksenleri A ve C noktalarında kesen 
d, ve d, doğruları B noktasında kesişiyor. 


d,1x-y-2-0 
d,xt-y—100 


olduğuna göre, A, B ve C noktalarından geçen şe. 
kildeki çemberin denklemi aşağıdakilerden hangi. 
sidir? 


A) x24-y2-12x416-0 
C) x24y2—-6x440 


B) x24-y2—-12x4-20-0 
D) x24y2-6x—-4-0 
E) x24y2—-4x42-0 


Ö B© 


Analitik düzlemde, |AOJ LJABI, A(18,24) olduğuna 
göre, AOB üçgeninin iç teğet çemberinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-20)24(y-10)2-100 
B) (x-16)24(y-12)2-50 
GC) (x—12)24(y—9)2>50 
D) (x-18)24(y-10)2-100 
E) (X-8)2H(y-6)7-25 





“Analitik düzlemde, bir çemberin teğetinin değme nok- 
tasından x eksenine kadar olan doğru parçasının X 
ekseni üzerindeki izdüşümünün uzunluğuna bu teğetin 
“teğet altı uzunluğu” adı verilir. Mesela, yukarıdaki Ş& 
kilde AB teğetinin teğet altı uzunluğu |HB| dir.” 


Bu bilgiye göre, X2*-y2-100 çemberinin A(6,8) nok 
tasındaki teğetinin teğet altı uzunluğu kaç br dir? 
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8. 


10. 


ÇEMBER ANALİTİĞİ 
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Analitik düzlemde, A(-1,3), B(3,5) noktalarından 11. 
geçen ve merkezi —x1*3y13-0 doğrusunun üze- A B 
rinde bulunan çemberin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) (X—3)24y7-25 B) (-3)7H(y-2)2-25 
O) 4-1)2-(y1-3)2-16 D) (X41)24(y—4)216 
E) 24 (y-1)2-9 Analitik düzlemde, A ve B noktaları denklemi 
X24y24-4Xx—10y44-0 
olan çemberin üzerindedir. 
A(-2,0) olduğuna göre, |AB| nin en büyük değerini 
alabilmesi için B nin koordinatları aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır? 
A) (8-6) B)(4-3) C)(64) D)(-2,10) E) (2,0) 
12. Analitik düzlemde, A(-2,3) ve B(3,-3) noktalarından 
|; geçen çemberin merkezi x—-y—1-0 doğrusu üzerin- 
Analitik düzlemde, şekilde koordinatları verilen A, B de olduğuna göre, denklemi aşağıdakilerden han- 
ve C noktalarından geçen çemberin denklemi aşa- gisidir? 
ğıdakilerden hangisidir? 
A) x24y244x16y-120 
A) Xx24y2—-8x—9y4-5-0 B) x24y2-4x-6y—-12-0 
B) x24y2-4x44y—-6-0 GC) x24y2-6x—-4y—12-0 
C) x24y246x-8y410 D) x24y2-7x-5y-12-0 
D) x24y2-4x412y41-0 E) X24y245x—7y—-12-0 
E) x24y7—3x42y—10 
13. Birim çemberin, y-4 doğrusunu apsis ekseni, x-6 
doğrusunu ordinat ekseni kabul eden yeni analitik 
düzleme göre, denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A 6-424y-6)x1 
B) (X*4)214(y*6)21 
C) (X46)24-(y-4-4)2-1 
ne D) (X-6)7H(y—4)71 
Analitik düzlemde, ABCDEF düzgün altıgen, A(4,0), E) &-4)4(y16)1 
F(10,0) olduğuna göre, düzgün altigenin çevrel 
çemberinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (X-6)74(y43)2-36 
2 2. 
B) (X-9)74(y16)7-36 14. Analitik düzlemde, denklemi (x-6)24(y-8)2-16 
GC) (X—9)24(y4-3 3 2-36 olan çemberin orijine en uzak noktası ile orijin ara- 
D) KTP yaa YE 2-36 sındaki mesafe kaç br dir? 
—72 3 2. 
E) G-7Pryeay3 36 A) 10 B12 14 Dis B18 
2-B 3-D 4-A 5-B 6-D 7-E 8-A 9g-A 10-E 11-D 12-D 13-C 14-C 
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ÇEMBER ANALİTİĞİ 


1. 





Analitik düzlemde, şekilde eksenleri kestiği nokta- 
lar verilen çemberin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) x24y747x45y46-0 
B) x24y243x42y110 
C) x24y244x43y42-0 
D) x24y24-4x4-6y44-0 
E) Xx24y24-8Xx44y44-0 





Analitik düzlemde, d doğrusu eksenleri A(-2,0) ve B(0,1) 


noktalarında kesiyor. 


Merkezi d doğrusunun üzerinde ve yarıçapı 4 br 
olan çember x eksenine 1. bölgede teğet olduğuna 
göre, bu çemberin denklemi aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) (X-4)24(y—-4)2-16 
B) (X-4)24(Y—-2)2-16 
GC) (X-6)24(y-4)2-16 
D) (x-8)24(y-4)2-16 


( 
E) (-5)24(-3)2-16 


X 


) 
) 


Analitik düzlemde, denklemi 
X2--y2—-6x4-4y—12-0 


olan çemberin x eksenine en uzak noktasının 
A(-1,3) noktasına uzaklığı kaç br dir? 





A)6Y5 B)J5Y7 Cay13 D)2y29. E)2y33 


Analitik düzlemde, A(-2,3) noktasının x eksenine göre 
simetriği B dir. 
Buna göre, merkezi B olan ve A noktasından geçen 


çemberin y eksenini kestiği noktalar arasındaki 
uzaklık kaç br dir? 


A)4 B) 6 C) 62 D)8 E)8v2 


Mm oCpleai 
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Analitik düzlemde, x eksenine ve yv3x doğrusuna 
teğet olan çember şekilde gösterilmiştir. 


JAO|-12 br olduğuna göre, çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (x-12)24(y—9)2-64 

B) (-9)24(y-3v3 )2-81 
C) (-B)24(y-2v3 )2-64 
D) (-12)24(y-4v3 )2-252 
E) (—12)24(y—4y3 )2-192 


Analitik düzlemde, A(6,7) noktasından geçen, x-2 
ve yz—1 doğrularına teğet olan çemberin denklemi 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (X-22)2--(y-19)2-400 

B) (x-6)24(y-16)2-80 

GC) (x-6)24(y-3)2-5 

D) (x4-9)24(y-6)2-36 
( 


x-12)24-(y—4)2-49 


Analitik düzlemde, 3x—2y--6-0, 2x43y--12—0, y0 
doğrularının belirttiği üçgenin çevrel çemberinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (x-4)24y2>4 


B) (xt-4)74y2-4 
D) (x-6)24-(y—2)34 
E) (X*2)24(y*-2)2-16 


C) (41*4)2-y7 16 





Analitik düzlemde, x ekseni ile pozitif yönde 30” lik açi 
yapan d doğrusuna teğet olan çember şekilde gösteril 
miştir. , 

AÇ11, 0), B(1,0) ve çemberin merkezi x ekseni Üz€- 
rinde olduğuna göre, denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (x-1)2-4-y2—4 
G) (X*3)24y7-16 


B) (x42)24y716 
D) (x*4)2-y2>16 
E) (X-6)74y2-4 


AZARETDİ CADI! DA! 


g. 


10. 


1. 










i 


ÇEMBER ANALİTİĞİ 























TEST / 15 
y 13. Analitik düzlemde, denklemi 
x24y2—-4x46y410 
olan çemberin içine çizilebilecek en büyük alanlı 
üçgenin çevresi kaç br dir? 
> A)6/3 oOB)12 C)12J3 D18 EE) 
Şekildeki her iki eksene teğet olan çemberin mer- ği 
kezi 2x--3y—-20-0 doğrusu üzerinde olduğuna göre, 14. 
bu çemberin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (—1)24-(y—1)251 B) (X—2)24(y—2)2 4 
C) x-3)24-(y-3)*-9 D) (X—4)24-(y—-4)216 
E) (X—5)2--(y—5)2-25 
Analitik düzlemde, A(1,3) B(4,5) C(8,6) noktaları verili- 
a k yor. A noktasının C den geçen tüm doğrulara göre si- 
Analitik düzlemde, A(8,1) noktasından geçen vE Şi metriği olan noktaların oluşturduğu bölge B' olarak ta- 
senlere teğet olan çemberlerin denklemi aşağıda- nımlanıyor. 
kilerden hangisidir? 
A' ve B' arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç br? 
dir? 
A) (—4)24(y—-4)7-16 B) (X—4)24-(y—-4)2-16 
(—5)24 (y-5)2-25 (X—B)2 4 (y—8)2-64 A) 16x B) 24nx C) 35x D) 40rx E) 45nx. 
C) (x—6)2-4-(y—-6)2-36 D) (x—5)2--(y—5)2-25 
(x-8)24-(y-8)2-64 (X-13)24(y-13)2-169 £) 15. Analitik düzlemde, 
E) (-6)74(y-6)7-36 X2-4-y2—6X44y—3-0 
1324. (Y— 13) — 
m a e çemberinin 3X--4y-1-0 doğrusuna dik olan teğet- 
ti lerinin denklemleri aşağıdakilerden hangisidir? 
Analitik düzlemde, A(-4,2) noktasından geçen ve Meyil B) 9x—4yk4-0 
her iki eksenede teğet olan çemberlerin merkezleri 3x14yt60 3x-4y420 
arasındaki uzaklık kaç br dir? C) 4x-3y-2-0 D) 4x-3y-4-12-0 
: 4x—-3y—-38-0 4x—3y—160 
A)4 B)4y2 Cc) 8 10 E12 şı di gi 
4x—-3y-210 
16. 
Analitik düzlemde, |AO|-|JBO|, |BC|-2JA0| 
A(0,2) olduğuna göre, A, B ve C noktalarından Analitik düzlemde, ABCD kare A(6,0), B(0,—-2) oldu- 
geçen şekildeki çemberin denklemi aşağıdakiler- ğuna göre, merkezi C olup ABCD karesinin tama- 
den hangisidir? mını içine alan en küçük çemberin denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 
A) x24y2-6x49y—10 A) («—-2)24(y1-8)2-20 
B) x24y7-5x43y42-0 B) (X-2)34-(y--8)2-40 
GC) 2x242y2-12x49y—10-0 C) (X-2)74(y48)280 
D) 2x242y246x-9y44—0 D) (12)24(y-8)2-40 
E) 2x242y2-9x-12y410-0 E) (Xt2)21(y-8)2-80 
2-C 3D 4E 5E GA 7B 8-C 10-D 1t-E 12D 13D 14E 15Cc 16C 
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Yukarıdaki şekilde verilenlere göre, 
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ğıdakilerden 


örü aşa 


denklemi sağlayan x vekt 
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A) 1 
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aşağıdakilerden 
hangisidir? 


at 


< 


5. 





örünü gös- 


— 
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AB*CD toplamını gös- 





teren şekil aşağıdakiler- 


den hangisidir? 






—pemenmamz 


Analitik düzlemde 


9. 
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(4,6) 


(5,10) 
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pa 
ler) 
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AB nin konum (yer) vekt 


oldu 


dakilerden hangisidir? 


B) (4.1) 6) <1,-4) 


A4) C14) 


E) (1-4) 


4) 


D) (1 


11-8) 


10-B 





9-D 


8-E 





7-C 


6-C 


5-B 


4-B 


3-A 


2-C 
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ÜZLEMDE VEKTÖRLER 


İ. — Analitik az 5. Analitik düzlemde, Arin düzde, 
i e 5 A - 4 AB ve BC konum 
olduğuna göre, zi vektörü aşağıdakilerden han- vektörleri mill a 
gisidir? B- pl Buna göre,CA | 
y-3 konum vektörünün 


şekli aşağıdakilerden 
hangisidir? 





A) (1-4) B) 2.4) 6) (4.2) 


AR e 2 4 N 
AB konum vektörü AB — olduğuna göre, x iy 
D) (2,-4) E) G4.2) 


toplamı kaçtır? 


A) -6 B) -4 c) -2 DD? Be 


2. Analitik düzlemde, 6. Analitik düzlemde, 


EN 

3 j2 A -(1,) 

AB — 5 

1 B -(3,5) 
N > 2 vE . N vektörleri veriliyor. 
olduğuna göre, 3BA vektörü aşağıdakilerden hangi- > —> Ğ . > 
sidir? CA - BC olduğuna göre, C vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


B) (1-3) G) (15) 


B) İz o H A) (13) 
n D) (1,5) E) (3,5) 





—> 

7. Analitik düzlemde AB 
ve CD vektörleri çizil- 
miştir. 


10. 





ni eee PE 
3. Analitik düzlemde, AB - cb öldüğüne 





4 
Xx 
A (2-5) göre, AD vektörü 
B -(3*x,y) aşağıdakilerden han. | ; | >... 
— > isidi : 
A -B olduğuna göre, x*y toplamı kaçtır? are | 
A) (8,2) B) (12.2) C) (48) m ya 


A3 B-2 C)-3 D-a E- D) (84) E) (42) 


> > r. N - 
Analitik düzlemde, AB ve BC vektörlerinin grafiği ve- 
rilmiştir. 


—> 
Buna göre, AC vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


8. Analitik düzlemde A, 
B, C noktalarının 
A verilmiştir. 












4. Analitik düzlemde, D) (4-8) E) £7.4) 


> 
A (443,5) 
> 

B -(-2,y-1) 


vektörleri veriliyor. 


DA - BC olduğuna 3h-- 
göre, atb toplamı 


kaçtır? v. 2 > EN 2 N e 
mağ göre, as b vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 
B -2A olduğunagöre,y-xfarkıkaçtır”''''' (| ——(... ares 
A) (2,-1) B) 2,1) o) (2.1) 
A) 16 B) 15 C) 14 D) 12 E) 10 A) -2 B)0 G4 D) 2-1) E) (1-2) 








di B) (0-10) “© EN 


11. Analitik düzlemde, a -(4,-6), b -(-2,5) olduğuna 





TEST /2 
12. Analitik düzlemde, 


> —> EN 
A -(4,6), B (5,8) ve C -(-2,6) 
> > 


olduğuna göre, AB-BC vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) 6,0) B) (3,14) G) (-3,8) 
D) (2-8) E) 2,6) 


13. Analitik düzlemde, 
— 
A —(8,—2) vektörü veriliyor. 


——>2 > ll > MN . ği 
2A4B-0 olduğuna göre, B vektörü aşağidakiler- 
den hangisidir? 


A) (4-12) B) (8.-16) 


D) 2,4) E) (16,2) 


C) (16,4) 


14. Analitik düzlemde, 
— 2 
2A4B-(5,-3) 
— — 
A-2B(-5,-4) 
—>——> . . 
olduğuna göre, 3As-B vektörü aşağıdakilerden 


hangisidir? 


A) (6,5) B) (-5,6) C) (-5,-6) 
D) G6.5) E) (6,.-5) 


15. Analitik düzlemde, 


5 
A -(3-2) 
5 
B -(2,5) 
— > —> 
C sAB—-BA 
—> 
olduğuna göre, C vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) Ç2.5) B) (2.3) C) (2.14) 
D) 42,10) E) (2-4) 











iBg—— nn... 


2-D 3-E 4-B 5-B 6-A 7-B 8-B 


9-E 10-B 1M-A 12-A 13-C 14-E 15-C 
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GEOMETRİ SORU BANKASI 





1. © Yandaki birim karelere 
ayrılmış şekilde ve- 

> —> 
rileniere OA - OB vek- 
törünün şekli aşağı- 


dakilerden hangisidir? 





e örer ia 






2. Analitik düzlemde 
—— > > 
A*Bve A—-B vek- 
törleri şekilde veril- 
miştir. 

—> 
Buna göre, A vek- 
törü aşağıdakiler- 
den hangisine eşit- 
tir? 


A) 1,5) 
D) (-5.-1) 


E) 1.-5) 


3. Analitik düzlemde, 


— > —> 
2A1C--B 


—> 
olduğuna göre, AC vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? i 


o) 


G SERİSİ 

















— 
5. Analitik düzlemde, A —(-6,k) vektörünün uzunluğu 
(normu) 10 br olduğuna göre, k nın alabileceği 
değerlerin çarpımı kaçtır? 


A) -72 B) -64 C) -36 D) 56 


4 zi 
—>— 
İşl 
6 
olduğuna göre, A vektörünün normu kaç br dir? 
A)3Y5 B)A/3 OSV2 D2Vİ3 Baş 
E) 64 


6. Analitik düzlemde, 
» Ja-3 
bs*1 
> Jai 

B— 
pu 


EŞ : 
olduğuna göre, AB vektörünün uzunluğu (normu) 
kaç br dir? 


A) A3 B)4y2 oya 


D) 26 Eg 25 


7. — Analitik düzlemde, 


>— j(4*sin8 
le 
1 
> 4 , 
B>— 
— 


— 
olduğuna göre, AB vektörünün uzunluğu (normu) 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A)0 B) 1 o) 2 D)4 E)8 
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| 


aze e pi 































ÜZLEMDE VEKTORLER TES 7/3 
— 
Yandaki şekilde veri- 12. aj 5 
lenlere göre, atbtc 5 
vektörünün uzunluğu İbi v6 
br dir? EL 
Si lak Bİ 7 
> > 
olduğuna göre, | a —- bj) kaçtır? 
AXE B3Y2 M7 Da EY3 
AvY2  B)v3 
g. Analitik düzlemde, 
—> 
AB-(4,-8) 
—> 
AC—(-5,4 & 
> in > se 
olduğuna göre, BC vektörünün uzunluğu kaç br dir? 13. Analitik düzlemde, A -(4,7) vektörüne paralel olan 
doğrunun eğimi kaçtır? | 
A)9 B) 13 C) 15 D) 17 E) 20 
7 4 4 7 i 
A)— B) — co D) —— E)-— 
im İğ ) — ln 
10. Analitik düzlemde, 
2 -(7,24) 
b -115,20) 
alslb 
: a 
olduğuna göre, bileli oranı kaçtır? 
|2a| 
14. Analitik düzlemde 
1 1 , 
2 B)4 C)1 D) — E)— — /-3 
A) ) ) > e 7 -| 2 
vektörünün x ekseni ile yaptığı dar açının tanjantı | 
kaçtır? 
1 1 2 4 3 | 
il 2 | 
A)Z B) — oz D)— py 
İş )5 Iz ir İz 
“|: .. — ... .. .. .. .. 
abii SEE Yeşi Ye ül NEME Kl 15. Analitik düzlemde aşağıda verilen vektörlerin 
bölgede dik olan B vektörü verilmiştir. hangisinin x ekseni ile saate ters yönde yaptığı açı 
BS LA a Sie GM RE 1209 dir? 
(1B1(3.(/ All olduğuna göre, B vektörü aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
A) (V3,1) B)(-1,v2) o (2, -2v3) 
A) <9-6) B) 8-5) Cc) 6-3) D) (<2, 23) E) (8/3, -3) 
D) -6.-9) E) 15,-6) 
(re 1 2-C SE 4-D 5-B 6-E 7-B 8-A 9-C 10-C 11-A 12-E 13-A 14-C 15-0) 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


— 


2 
A -(3,-1) 
İN 

B -(X-2,2) 


vektörleri paralel olduklarına göre, x kaçtır? 





6. 
2. Aşağıdaki vektör çiftlerinden hangisi paraleldir? 
— — 
A) uz(2,4) B) u-(3.-2) 
— > 
v(-3,-6) v(1,6) 
— > 
C) uz(1,3) D) us(-1,4) 
> > 
vs(3,1) vs(-4,1) 
— 
E) u-(3,5) 
—> 
v-(-3,5) 
7. 
3. Analitik düzlemde, 
> 
A >(at1,-3) 
3 
B -(a-3,1) 
N >— > 
olmak üzere, A // AB olduğuna göre, a kaçtır? 
A) -3 B) -1 Co) 1 D)2 E)3 
2 > 
» Bİ) #-fe 
—3 (0) 
— İxş2 > |x-i 
— D 
El ö- 
>— > —> v . > 
(2A *B)// C olduğuna göre, BD vektörü aşağıda- 
kilerden hangisidir? 8. 





G SERİSİ Mz 





Analitik düzlemde, 5. 


Analitik düzlemde, 
> 
A —(2-x,4) 
İNİ 
B —(4,4-x) 


N > > 
olmak üzere A LB olduğuna göre, x kaçtır? 


A4  B3 02 D- g, 


Analitik düzlemde, 
> 
A -(3,1) 
“iş 
B -(2,-3) 
5 
C —(x,2) 
.. > > - 
olmak üzere AB | BC olduğuna göre, x kaçtır? 


10. 


A) -24 


B) -20 


G)-18 D)-15 B-i> 


. 
| 








> ? ? > > 
Analitik düzlemde, A, B, C, D ve E vektörlerinin 
grafiği çizilmiştir. 
Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
doğrudur? i 
> > > >— 2 
B B1D o cıb 
>— —- 
EDLE 


EN 
AAL B) 

— 2 
D ALE 


12. 


EN © —> —>— 
Analitik düzlemde, u ve v vektörleri veriliyor. 

e ee, —>— > 

(v—u)Li(v-*u) 


olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisidir? 






A u//v 
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> > ? >? > 
Analitik düzlemde, A, B, C, D ve E vektörleri ve- 
rilmiştir. 
Şekilde verilenlere göre birbirine dik olan kaç tane 
vektör çifti vardır? 


A)3 B)4 G5 D) 6 E)7 





Analitik düzlemde, A 
vektörü ve bu vektöre 
dördüncü bölgede dik 
olan B vektörü veril- 


> 


fe 1 tee 


miştir. 
.— > —.. 
Buna göre, B vektörü 


aşağıdakilerden han- B 

gisi olabilir? 

A (2-1) B) (4,-2) o) (6-3) İİ 
D) (8.4) E) (5.10) 


g 
> 
B 





—>— > 
Analitik düzlemde, birbirine dik olan A ve B vektörleri 


verilmiştir. 
— 
Şekilde verilenlere göre, B vektörünün koordinat- 
ları aşağıdakilerden hangisidir? 
G) (9,.-9) 
E) (9.-15) 


A) (9-3) 
D) (9-12) 


B) (9.-6) 


— 
Analitik düzlemde, A -(3, —2) vektörüne dik ve 
boyu 4y13 br olan vektör aşağıdakilerden hangisi 


olabilir? 


C) (12,8) 
E) (8,12) 


A) (8.—-12) 
D) (12,8) 


B) 8.12) 








13. 


14. 


16. 





ir ii 
> 3 N 
Analitik düzlemde A - | vektörü ile aynı doğrul- 


tulu, zıt yönlü vektör aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


C) (-7,-3) 
E) 43.-7) 


A) (6.-2) B) (-7.3) 
D) (3,7) 


Analitik düzlemde, 4x — 3y--7-0 doğrusuna paralel 
ve uzunluğu 15 br olan vektörlerin kümesi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 112.-9) , (12.-9)) 
B) 1(12,9) , -12,-9)) 
0) 112.9) , (12-9) 
D) 1(9,12) , -9,12)) 
E) ((9,12) , -9.-12)) 


Analitik düzlemde, 2x - y-3-0 doğrusuna dik ve 
boyu 5 br olan vektörlerin kümesi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) 12-1), (2.0) 
B) (2.1) , (1.2) 

0) 162.1), (2,1) 
D) (6-1-2) , (1.2) 
E) 162-1), 62.1)) 













3x#y-10 doğrusuna) Uzunluk 


(6.2) 240 br 
Eg 


















DİK 









) 
otu 
CN 


Yukarıdaki bazı vektörlerin uzunlukları ve 3X4*y—10 
doğrusuna paralel veya dik olma durumları verilmiştir. 





Buna göre, tabloda verilen vektörlerin hangisi 
hakkındaki bilgilerde hata vardır? 
C) (9.-3) 


A) (6.2) B) (1-3) 


D) (-1,3) E) (2.6) 





| 8 2A 3D 4D 5B 6C TA &8&E SA 


10-E 1-A 12-E 13-D 14-E 15-A 16-E 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 





1. — Icose, sinoj İz 2) 
3' 3 

(1,0) 
(0,11 E -2İ 
(1) Di 

(-2, 21 
Yukarıda verilen vektörlerden kaç tanesi birim vek- 
tördür? 
A) 6 B) 5 Cc)4 D)3 E)2 


2. Analitik düzlemdek e R* olmak üzere 
— pe 
a e 
10 10 
vektörünün birim vektör olabilmesi için k nın ala- 


bileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 1-68) B) (-6,10) 
0) (-6.-8) 


6) 1-8,.—-10) 
E) 18,10) 


3. Analitik düzlemde x #0 olmak üzere 
— 
A-(4-1,2x) 
birim vektör olduğuna göre, x kaçtır? 


2 
nlp 


BE Oz 0; B 


4. Analitik düzlemde x #0 olmak üzere 
— 
A-(1,3) 


vektörü ile aynı yöndeki birim vektör aşağıdakiler- 
den hangisidir? 





Müzi) olsa) 
ere) ole) 
olr) 

O SEBİSİ 
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5. 














TEST /i DÜZLEMDE VEKTÖRLER 
Analitik düzlemde (-2,2J vektörü ile zıt yönlü olan 


birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? 9. Analitik düzlemde, aşağıda verilen vektörlerin han- 


. ei > ... pa 
gisinde ©, —(1, 0) ve e, -(0, 1) taban birim vektör- 


A) | vi B) İ Si lerinin lineer bileşimi yanlış yazılmıştır? 
Ez FE 
ı 2 2 -y-3e -2e, B) (41,1)--e te; 
o) (5-5) D) E-3) A) (3 -2)-3e,-2e, ) 11)5-e,te, 
Ye ie 9 (-30)--3e, D) (0,4)-4E, 


E) LZ E) <1,3)-—e,t3e 
y2' yY2 ) 018) il N 
Analitik düzlemde, 


— 
Az(8,-4) 


vektörüne dik olan birim vektörlerinin kümeşi 
aşağıdakilerden hangisidir? 3 a EŞ 
10. Analitik düzlemde, V—(3,4) vektörünün e, ve e, ta- 


ban vektörlerinin lineer bileşimi olarak ifadesi 


aşağıdakilerden hangisidir? 
— —> — — 
A)3e,t4€, B)3e,-d4e, 
— — —> — 
C)-3e,tde, D) -3e,—-de, 


— — 
E)-4e,t3e, 


Analitik düzlemde, x ekseni ile pozitif yönde 135' lik 11. Analitik düzlemde, 


açı yapan birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? 


vii) 


i > 
olduğuna göre, AB vektörü aşağıdakilerden hangi- 



























TEST /5 


13. Analitik düzlemde, 
— > — — 
a -|log,“—1) ve b -e,t3e, 
vektörleri birbirine dik olduğuna göre, x kaçtır? 
A)3 B) 9 E) 36 


O) 18 D) 27 


14. Analitik düzlemde 


A -2e,-e, 
> — > 
B --e,t3e, 


— 
olduğuna göre, AB ile aynı yönlü olan birim vektör 


aşağıdakilerden hangisidir? 


15. Analitik düzlemde 


e. 3 — 
A -2e,-3e, 





i 
1 1 1 Ni 
©) Gi : -) D) Gi - | sidir? vektörüne dik ve uzunluğu 213 br olan vektör 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
1 2 — —> > 
E) EE -) | A)-3e,t3e, B) -3e, 
C) -3e, -3e, D) 3e, A) 6,4) B) (6,4) C) (4,6) 
— — pi pm 
Analitik düzlemde, 3X — 2y4-7-0 doğrusuna paralel E)3e,t3€, D) (6-4) E) (4.6) 
olan birim vektörler aşağıdakilerden hangisidir? 
e 
13 13 13 y13 se 
B) İ 2 3 | 2 3 
12. Analitik düzlemde Rİ 
3 2 16. Analitik düzlemde 
o | İ a e 
YA3 A3” MERİ A -2e,-3e, eğ ri 
— > 1 2 
D) İ | Beden ee vektörünün x ekseni ile yaptığı dar açı kaç dere- 
olduğuna göre, ||2A — Bİ| kaç br dir? cedir? 
İl A) 5 B) 6 Cc) 8 D) 10 E) 12 A) 15 B) 30 C) 35 D) 45 E) 60 
2-A 3-C 4-D 5-E 6-C 7-B 8-B 10-A 11-C 12-A 13-D 14-C 15-B 1 Ge) 








GEOMETRİ SORU BANKASI 











DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


1. o Analitik düzlemde, aşağıda verilen vektörlerden 
—> 
hangisi A -(3,-2) vektörünün bir doğrusal kombi- 
nasyonu değildir? 


A) (6-4) B) (9.—-6) 
D) (15-10) 


G) (12.-8) 
E) (6-9) 


2. Analitik düzlemde, 
— 
A <0) 
—> 
B -(-1,1) 
— 
GC (4,6) 
vektörleri veriliyor. 


Buna göre, X. Ay. B- c eşitliğini sağlayan x ve y 
reel sayıları için 3x4-y toplamının değeri kaçtır? 


A)3 B)2 G) -1 D) -2 E) -3 


3. Analitik düzlemde, 
> 
A -(1,-2) 
2 
B-(32) 
C ett, 10) 


olduğuna göre, E vektörünün A ve B vektörünün 
lineer (doğrusal) bileşimi olarak yazılışı aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


— > — — — > 
A) A-B B) 2A*3B C) -2A43B 


— — — > 
D)3B-A E) A$4B 


4. Analitik düzlemde 
—> 
A (2-5) 
—> 
B (1-1) 
—> 
C -(1,2) 
vektörleri veriliyor. 
ll >? LL 2? 
Buna göre, A vektörünün (B, C) tabanına göre 
lineer, bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir? 


— > >— —> — — 
A) 28 4C B) B-2C G)-B-*C 


— > — —> 
D)3B—-C E) -2B43C 


iŞ MN 





5. 








TEST /g 


Analitik düzlemde, 
— 
A -(2,1) 
B 
1) 
e, ME. 
olduğuna göre, c vektörünün A ve B vektörlerinin 


lineer (doğrusal) bileşimi biçimindeki ifadesi aşağı 
dakilerden hangisidir? 


> —> 
B) —-yA-3xB 


Xx 
o (As Ç ; 2y P D) As SE 
pi 





Analidik düzlemde 
— 
A -fB,a| 
—> 
B (-2,1) 


vektörlerinin lineer (doğrusal) bağımlı olabilmesi 
için a kaç olmalıdır? 


g-3 


A)3 B) > o) > 


E|W 


2 
DE 
)-3 


Analitik düzlemde 
> > — 
A s-de,12e, 
> — — 
B>e,-(it2)e, 
vektörleri lineer (doğrusal) bağımlı olduğuna göre, 
t kaçtır? 


3 2 2 3 
Ge Dp): gz 
-ç OD; 83 


Aşağıda verilenlerden hangisi lineer bağımsız bir 
vektör kümesidir? 


— > — >— — 2 
A) uz2e,-3e, B) u >—e,t€ 
— — — — 
v s—de,t6e, v-e,-€ 
— > > > — -— 
G) u-3e,te, D)u >3e,t€3 
—> —>— — — — 
v>s-6e,t2e, v -6e,t2€; 
—>— > — 

E)u-—e,-3e, 
— — — 
v-d3e,-9e, 


MRAART DI CADI! 








DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


g. Analitik düzlemde 


lal Eh) 


vektörleri veriliyor. 


— — 
AB ve BC vektörleri lineer (doğrusal) bağımlı olduk- 
larına göre, X kaçtır? 














TEST /6 


13. Aşağıda verilen vektör kümelerinden hangisi 


düzlemde bir taban oluşturur? 


A) 1(2.0) ,(3.4)) B) 1(1,2), 
G) 1(-3,5) , (6.-10)) D) 161,1) 
E) 162,4) , (12) 


2.4) 
(e) 











A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
14. Analitik düzlemde, 
—> > —> hel iğ, 
10. A-2e,-3e, 1 2 
2 > B 48426, 
B -3e, 1 2 
ii Eğ vektörleri veriliyor. 
C -e,-3e, N İma Ri p Ni 
iş 1A,B) kümesi düzlemin bir tabanı olduğuna göre, 
—> > pi pa ....: 
D -2e, k aşağıdaki değerlerden hangisini alamaz? 
5 
E --28, s6e, 
A) -9 B) - GC) -3 D)2 E) 4 
Yukarıda verilen vektörlerden hangileri lineer 
bağımlıdır? 
— > 
A AileB 
> —> 
D)CileE 
15. Aşağıda verilen vektörlerden hangisi içinde bulun- 
dukları uzayı germez? 
A) 14.6), 12,3 B) (1,21, (1-2 
11. Analitik düzlemde, ) 1481, İZE) ) izl Hil 
— G) (2,4), 14,2) D) (4,81, 12,1) 
a E) 5.1, 16.31 
> ,91, 16, 
B -(9,6) 
— .. > > .. e. 
vektörleri ile oluşan (A ,B | kümesinin düzlemde 
bir taban oluşturması için, a nın çözüm kümesi 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 
9 9 
AR B) -— C)R—4—— D)3 E)6 
) )-> ) >) ) ) 
N o... İ 16. Aşağıda verilen vektör çiftlerinden hangisi R? yi 
ii gerer? 
> — 
A) 2e,43e, B) -e,t2e, 
İİ > —> 
4e,t6e, e,-2€, 
12 A B e 
. — —(— —> 
Gi e ela C)3e,16e, D) 2e,—- 
vektörleri R? de bir taban olduğuna göre, y nin DE >? >... .2 
değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Böyle Bila 
— > : 
E)3e,—-e, 
A)1 B) -1 C) -2 D) -3 E) -6 Ebe 
) ) ) ) ) -6e,t2e, 
pi ie, 
TE 2B 3C 4D 5C &6E 7A &C $C 10D ii-C 12E iS-A 14B isA 165 








GEOMETRİ SORU BANKASI 











DÜZLEMDE VEKTÖRLER 











 TEST/ 




























ÜZLEMDE VEKTÖRLER (| 























TEST/7 

















— > z a R 
Analitik düzlemde 5. Analitik düzlemde A ve B vektörleri arasındaki açı gg g, ( Analitik düzlemde, 13. Köşelerinin koordinatları A(2,4), B(4,2), C(0,0) olan 
A —-(1,—2) dir. ABC üçgeninin ABC üçgeninde GA . GB skaler (iç) çarpımının sonu- 
e NALI iğ IB <5 br koordinatları şekilde z 
B -(-3,4) gi verilmiştir. cu kaçtır? 
vektörleri veriliyor. olduğuna göre, A.B skaler (iç) çarpımı kaçtır? Şekilde verilenlere 
Buna göre, aşağıda verilen skaler (iç) çarpımlardan göre, BA : AĞ skaler A) -2 B) -1 c)0 D) 1 E)2 
hangisinin sonucu yanlıştır? A) 202 B) 10/2 OS (iç) çarpımının 
D) 102 E) 20/2 sonucu kaçtır? 
——> ——> 
A) A.B --11 B) B.A --11 
— > —>— — > — — 
O) A.AB--16 D)BA.(A-B)-52 28 B20 Cip (4-20 E)-28 14. A 
> —>— > 
E)(A 42B).(-A -B)--56 
5 
6. <5 
İM A 
: 40. Analitik düzlemde, 
: A, C, B doğrusal B a2 c 
e > | A(1,6), B(9,2) oldu- > — 
ğuna göre, M(BAĞ) *-. (AGE) <1357, JAB|—5 br, (BC|x4v2 br 
Analitik düzlemde, ot 5 BC skaler (i olduğuna göre, BA . BC skaler (iç) çarpımının sonu- 
(iç) ç 
A -(1,-1) çarpımının sonu- cu kaçtır? 
ze B cu kaçtır? 
B (4,2) 
> — > > 
vektörleri veriliyor. Analitik düzlemde, A ve B vektörleri verilmiştir. li BJ10 Si e ei 
Buna göre (A 4B) (A B) skaler çarpımının sonu Şekilde verilenlere göre A B skaler (iç) 
ri - bei Di , . . r (iç çarpi- > a 
cu kaçtır? mının sonucu kaçtır? İ A) -20 My le me m e 
iss 
A) -6 B) -3 C)2 D)3 e 
A)-24 o B)-18  C)-12 0-9 E)-6 ) ) ) ) O , 
İ 15. ABC eşkenar üçgen A 
İ |AD|1 br İ 
1. |DC|3 br Ş 
olduğuna göre, 
ii ar | 3 
7. Analitik düzlemde, AD . BD skaler (iç) 
Analitik dü AG.) 867) ğa çarpımının sonucu 
nalitik düzlemde, noktaları verilmiştir. : 
— > o > 2 ' kaçtır? C 
AHB >(-5,7) Buna göre, OA.AB : | B 
ir skaler (iç) çarpımının... 1f------ , a 
A-B (3,5 : d ; . 
i v ; sonucu kaçtır? HA Analitik kizi A) 2 B) 1 c) 0 D) -2 E) 1 
olduğuna göre, A. B skaler (iç) çarpımının sonucu ” NANIsİİB İİ 
kaçtır? A)7 B) 12 C) 21 D) 24 E) 28 A -(6,8) 
— > 
olduğuna göre, A. B skaler (iç) çarpımının sonucu 
A) -10 B) -6 Cc) 4 D) 6 E) 10 kaçtır? 
16. m/(BAC)—60* 
A)80 B) 60 C) -30 D) -60 E) -80 
) ) ) ) JAC|-|JBD|6 cm 
|AD|4 br 
8. Analitik düzlemde, e > 
olduğuna göre, 
şekilde verilenlere > > > > 
adi RR AD.AC*AB.BD 
Analitik düzlemde göre, AB .CD skaler e EŞ AŞ 5 a 
EN (iç) çarpımının 12. Analitik düzlemde, a 1 (a *b ) koşulunu sağlayan a işleminin sonucu 
A/B kanli ve b vektörleri veriliyor. kaçtır? 
> sonucu Kaçtır? ; — 
İLA || s4 br * X İla ||s3 br olduğuna göre, a .b skaler (iç) çar- 
— — pımının sonucu kaçtır? 
A.B>-16 
— 
olduğuna göre, B vektörünün uzunluğu kaç br dir? A) 9 B) -3 co D)3 E) -9 A) 30 B) 24 C) -4B D) -60 E) -72 
A)2 B)4 Cc) 6 D) 8 E) 16 A) -16 B) -10 0) 4 D) 10 g) 16 : (re 28 SE 4B SD GA 7C 8B 9D 10C 1D 12E 18C 14-A 15-E (o 16-C 
— 148 - : p 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER..,,c«<«<0$0——— TESTâe TESTTE 
i A . © Analitik düzlemde ABCD dikdörtgen A 4 D Analitik düzlemde 
ABCD kare (AB|>3 br ABCDEF düzgün 
4 AÇZ2.O), D(6.0) JAD|-4 br e altigeni verilmiştir. 
olduğuna göre, olduğuna göre, A(2.0) 
OB . OC skaler (iç) AĞ . DB skaler (iç) olduğuna göre, 
B D Cc çarpımının sonucu çarpımının sonucu B C AD .EA skaler (iç) 
(AB) 1 (ACI, ADI 1 (BCİ, JAC|4 br kaçtır? kaçtır? çarpımının sonucu 
> > 
olduğuna göre, CD . BC skaler (iç) çarpımının sonu- kaçtır? 
cu kaçtır? A) 48 B) 52 A) -16 B) -7 C)7 D) 9 E) 16 
A) -48 B) -36 GC) -24 D) 36 E) 48 
A) 16 B)8 Cc) 4 D) -8 E) -16 
ABCD dik yamuk A 1 D 
A,D, C doğrusal A ABC ,ADİx1 N 14. AveB noktaları 
(ABI 1 (BOJ HE e. e N 3 O merkezli çembe- 
JAD|-J0Cİ ii göre, | bs > rin üzerinde 
; i uğuna göre, — N 
JAB|-6 br 6 D skaler (iç) ! > > : 0 m(AOB) 60 ve 
arpımının sonucu DC. skaler (i <> $ 
|BC|-8 br a : B o DA .0B-18 br 
p : kaçtır? çarpımının sonucu iğ N 
olduğuna göre, olduğuna göre, 
pey m : 8 Cc kaçtır? 
BD . DC skaler (iç) çemberin çevresi kaç 7 dir? 
çarpımının sonucu kaçtır? İ pi 
A) -16 B) -8 A)5 B) 15 G) 20 D) 24 E) 25 
A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 21 
A) -7 B) -4 Cc) 1 D) 4 | 
ABCD dik yamuk 
(ABI 1 (BCJ m A ila) Şekilde verilen Z > 
A m — 
JAB|-|DC|s4 b ii mii küpün tüm ayrıtları 
Li b T — ii 
JAE| <9 br kaale 2 br olduğuna göre, 
(BD|53 br JEC| <3 br olduğuna göre, —>— > il B 
v - 4 ii 5 > AF . AG skaler (iç) 
olduğuna göre, z Ni (AD-DC) .AB 
DA Dö deri e ae göre, | e çarpımının değeri K 
. DC skaler (iç) DE . DC skaler (iç) | işleminin sonucu A 8 B kaçtır? 
çarpımının sonucu kaçtır? 
B 3 D 4 C çarpımının sonucu - z 
kaçtır? kaçtır? | 
İ A)32 B) 24 C) 16 D) 12 E)8 
A) 16 B) 12 c)8 D) -12 E) -16 A)2 B) 4 c)8 D) -4 E) -8 
A) 108 B) 72 GC) 54 D) 45 E) 36 
| 12. Yandaki şekilde 
4. ABI LJACI A | düzgün altıgenin bir 16. Taban merkezi O olan 
(ADI 1 JBCJ > | beriaita bidir dik silindirde 
. Oo ABCD kare 
JAB|-3 br 3 4 2 < Buna göre, JAO|s4 br 
JAC|-4 br İABfsremi EC. AB |BG|-6 br 
aaa il skaler çarpımı olduğuna göre, 
B D C AB .(BC* CD) kaçtır? CA .CO skaler (iç) 
> > > değeri kaçtır? 
olduğuna göre, AD.(AB-AC) ifadesinin sonucu ” 7 çarpımı kaçtır? | 
— kaçtır? | 
ge Dz gp | 
4 A) 64 B) 68 Cc) 72 D) 76 E) 80 
72 144 288 144 268 
A B G PE a 
ir ee e e A)32 — B)16 





5B GA 7C 8&E 9B 10A İ1-A 12-E 1sA 14B 15€C 16-B 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


>— — —>— > 
1. Analitik düzlemde A// Bve AlC olduğuna göre, 5. 
— — > 
(2A- B — C).C işleminin sonucu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
> > > 
A) 1cI# B) -|CI# o IBIZ 
> Za 
D) JAJ E) 1Bİ 
2. y 
C 
E D 
6. 
A O Eii 


Analitik düzlemde D ve E üzerinde bulundukları 
kenarların orta noktaları, (AC) 1 (BCJ olduğuna göre, 


—>— > 
OE . OD skaler (iç) çarpımının sonucu kaçtır? 


A) -2 B) -1 Cc) 0 D) 1 





3. o ABC üçgen 


çarpımının sonu- 
cu kaçtır? 


A)S B) 6 G7 D)8 E) 9 


4. ABC üçgen A 
m(ADC)—1209 * 
|AD|6 br 
İDC|8 br i 
Nd 
B D 8 C 
N o 2 > > — 
olduğuna göre, DC .AB -CD . BD işleminin sonucu 
kaçtır? 


A)24 B12 C)-1i2 D)-24 E)-36 


amm İD2 
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A 

JAB|-5 br 
JAC|<6 br 
(BC|<7 br 5 6 
olduğuna göre, ar 
— > 
AB .AC skaler (iç) 

B 7 C 









(AB) 1 (BC) A 9. 
(ABİ|6 br 
(BD|3 br 
|DC|55 br 6 
olduğuna göre, 
—>— > 
AD . AC ifadesinin 
değeri kaçtır? B 3D 5 
A) 60 B) 24 Cc) 12 D) -12 E) <p 
10. 
Analitik düzlemde 
denklemi 
3x-4-4y — 12-0 
olan d doğrusu 
eksenleri K ve L nok- 
talarında kesiyor. 
JAK| JAB) JBL) 
olduğuna göre, OA . OB skaler (iç) çarpımının sonu- 
cu kaçtır? 
16 18 16 50 20: 
A)— B) — Cc) — D) — Pa 
ir ür Eş ig 1. 
Analitik düzlemde, | 
> i 
A <jJsin70*, cos709J 
EN 
B -|Jcos80', sin80“) 
- . — — 
vektörleri için A.B skaler çarpımı kaçtır? | 
A) -1 B)-1 c)0 D)İ gi 
2 2 
12. 


Analitik düzlemde, 
— 
İLA 118 br 
3 
IB || <6 br 
— > 
IlA-Bjİ—12 br 
— —>— 


olduğuna göre, A ve B vektörlerinin skaler (iç) 
çarpımı kaçtır? 


A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 p)22. 
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ABCDEF düzgün A E 13. 


altıgen 

(AEJ n (BrIs1K3 

JAE|-6 br B E 
olduğuna göre, 

— > 

BK . DC skaler 

çarpımının sonucu C D 


kaçtır? 


A) 12 B) 9 Cc) 6 E) -12 


O düzgün aitigenin A F 14 


merkezi 

(OHI 1 (ABİ H/g 

|CD|4 br B E 
olduğuna göre, 

— > 

OH . OF skaler 


çarpımının değeri Ga D 
kaçtır? 
A) 8v3 B)4y3 


xs3 ve y-4 
doğruları B nokta- 
sında kesişmektedir. 
Buna göre, 

> > 

OB .AC skaler (iç) 


çarpımı sonucu kaçtır? 





sonucu kaçtır? 


A)o B) 4 c)8 





15. 


7 1 
A) — B) — C) — D)7 E) 14 
) 25 5 ) 5 a 
ABCD dik yamuk A D 
M(ABC) -45* — 16. 
(AB|sAV2 br p - 
ay5, 

İBC|58 cm 

ZN zl 

B 8 C 

N z — >— >— —>— > 

olduğuna göre, (AD-DC-CB).(AB-BC) işleminin 





—TESİ/y 





0<a<g0” 


> i 7 
uy sisina, CO 


2 KR 
v COSEC © , SİN 


5 > mr dl SEMEN 
olduğuna göre, u.v iç çarpımının değeri kaçtır? 


A)3 B)2 2 ii E) -2 


Ayrıtları 4 br olan 
şekildeki küpte 

— > 

AG . GE skaler (iç) 
çarpımının sonucu 
kaçtır? K 


F Gi 


A) -32 B) -16 Cc) 8 D) 16 E) 32 


Yandaki şekilde 
verilen dik koninin T 
taban yarıçapı 

4 birim ve hacmi 

16 x br? 

olduğuna göre, 

—>— > 

TA.TB skaler (iç) 

çarpımı kaçtır? 

A) -25 B) -7 Cc) 18 


D) 25 E) 36 


(P, ABC) bir düzgün p 
döriyüzlüdür. 
(BD|—|DC|4 cm 
olduğuna göre, 
—>— > 

PA . PD skaler (iç) 
çarpımı kaçtır? 


C) 16 D) 24 E) 32 





11-D 12-A 13-C 14-A 15-B 16-E 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER ÜZLEMDE VEKTÖRLER | TEST / 10 





ik di —x > ——> > 
1. — Analitik e 5. Analitik düzlemde, A ve B vektörleri arasındaki açının 13. Analitik düzlemde A , B ve C vektörleri veriliyor. 
-G ölçüsü 1209 dir. > 
A G2) Mi i a A-B4C 
B -(3,6) |Aajls4br, |IB|İZ5 br Şi eş 
m gr B1C 


>. o . . > ML .. . 
vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? olduğuna göre, (A*2B).(A — B) ifadesinin değeri 


— — 
Gi NA 211Cİİ 
>— —> 
A)0 B) 30 GC) 60 D) 90 E) 135 olduğuna göre, A ve C vektörleri arasındaki açı 
A) -60 B) -56 GC) -44 D) -32 E) -30 kaç derecedir? 


Analitik düzlemde, şekilde verilenlere göre, 


A) 120 B) 90 C) 60 D) 45 E) 30 


> —> 
A ve B vektörleri arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 


D) — gp 














2. Analitik düzlemde, 
— 
A 5(x42,3) 
> 
B -(2X-1) 


vektörleri arasındaki açı 90” olduğuna göre, x kaçtır? 





3. Analitik düzlemde, 
> 
A -(2,2) 
> 
B -(3,k) 


vektörleri arasındaki açı 45” olduğuna göre, k kaçtır? 


A) -3 B) -1 Cc) 0 D)2 E)4 


4. Analitik düzlemde, 
vü 2 —— 
(LA İl <6 br, ((B (/ 7 br ve A.B—21 br 
> —> 


olduğuna göre, A ve B vektörleri arasındaki açının 
kosinüsü kaçtır? 


C)1 DD; E)0 
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yi BZ g2 
4 5 8 15 17 


Analitik düzlemde, 

— 

A (3,4) 

3 

B -(1,7) 
vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? 
D) 90 


A) 45 B) 60 C) 75 E) 120 


Analitik düzlemde 
— 
A <(2,6) 
5 
B -(-2.-1) 


— —> 
olduğuna göre, A ve B vektörleri arasındaki açı kaç 
derecedir? 


A) 30 B) 60 Cc) 90 D) 135 E) 150 


Analitik düzlemde, 
ey 
—e,— . 
i y3 2 


> > 
B -2e, 


vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? 


A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 E) 75 


HEHE MİELE REZENE BRREMM EŞ ERE ELA e D EE EYEMLEE 
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10. 


11. 


12. 





> > 
Analitik düzlemde, uzunlukları | AB| —4 br, |CD| 6 br 
olan vektörler arasındaki açının ölçüsü 60” oldu- 14. 
ğuna göre, | AB—CD| kaç br dir? 


A)2Y7 Ba Ce Deyi E3v5 





— —> 
a-3b 

— > 
(c14)b| 


>. > 
olduğuna göre, a ile c vektörleri arasındaki açının 
kosinüsü kaçtır? 


A-Z 8-5 © 


Analitik düzlemde, a ile b vektörleri arasındaki açı 60" 
dir. 
|a|-4 br, |bİ-5 br 

5 RR e lir y 15. 
olduğuna göre, |a — b| kaç br dir? 
A4 B)v21 C) 21 D) 36 E) 41 

Mele —> >. > ee 
Analitik düzlemde, a , b ve c birer-vektör 

> > > 

a.(b- c)x0 


——> —> 

Analitik düzlemde, A , B ve C vektörleri için 
> >> —>— > —> > 
A (BC), A--B, |C|JV21Bİ 


— —> 
olduğuna göre, Aile C vektörleri arasındaki açı kaç 
derecedir? 


A) 135 B)120 (o C)90 D) 60 E) 45 


Analitik düzlemde, 
— 
JAJz3br 
3 
(B|s4br 
—2 > 
As B-/2,3) 


— —> 
olduğuna göre, A ile B vektörleri arasındaki açı kaç 
derecedir? 


A) 135 B) 120 C) 90 D) 60 E) 45 


> > — > 
Analitik düzlemde, A ve B birim vektörler |A— B|2 br, 
A ve B vektörleri arasındaki açının ölçüsü & olduğuna 
göre, o kaç derecedir? 


A) 180 B)135 OoOC)120 D)eo  E)45 





3-C 4-D 5-E GA 7-D 8-B 9-C 10-A 11-B 12-C 18-C 14-A 


15-B 16-A 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


1. © Aşağıdaki vektörlerden hangisi 3x — 4y-4-5-0 doğru- 
suna diktir? 


A) (-3,4) 
D) (4.-31 


B) (3,4) C) (3,2) 


E) (-4,3) 


2. Analitik düzlemde, A(-2,1) noktasından geçen ve 
V-|2,4) vektörüne paralel olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-2y-5-0 
C) x-2y —5-0 


B) 2x4y— 5-0 
D) —2x4*y-5-0 
E) 2x-y—3-0 


3. Analitik düzlemde, A(1,2) noktasından geçen ve 
V-(-1,3) vektörüne dik olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x*38y*-5-0 
0) x*8y—70 


B) x-38y*-5-0 
D) 3x-y450 
E) 3x*y—5-0 


4. ral düzlemde, A(4,—-1) noktasından geçen ve 
V-|3,-2J vektörüne dik olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x-3y-11x0 
C)3x-2y-4-0 


B) 3x—2y-—14-0 
D) 2x*3y —- 6-0 
E) 3x*2y14x0 
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TEST /14 


— 
5. Analitik düzlemde, A(2,-6) vektörüne paralej e 


B(3,-2) noktasından geçen doğrunun x eksenini 
kestiği noktanın apsisi kaçtır? 


A -3 B)1 9z DE g7 
3 


6. Analitik düzlemde 2x - 3y*1-0 doğrusuna paralej 
olan birim vektör aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


7. Analitik düzlemde -x42y14-0 doğrusuna dik olan 
birim vektör aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


1 2 2 2 
ni İ) - (| 
Gİ D) ET) 

5 5 5 5 


8. Analitik düzlemde 12x45y--4-0 doğrusuna paralel 
ve boyu 26 br olan vektör aşağıdakilerden hangisi 
olabilir? 


A) (10,24) 
D) (24,10) 


B) (12.5) 
E) 24,10) 
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C) (10,24) 


| 






VEKTORLER 
9. Analitik düzlemde 2x-y-1-0 doğrusuna dik ve 
boyu 25 olan vektör aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 
A) 2,4) 


B) (4.-2) G) (2,4) 


D) (4,2) 


E) (4.3) 


10. Analitik düzlemde 
d doğrusunun gra- 
fiği verilmiştir. 

G > 
Buna göre, AB 
vektörü aşağıda- 
kilerden hangisi- 
dir? 





A) (1.2) 
D) (2.-1) 


—> 
11. Analitik düzlemde, u -(1,-2) vektörüne paralel olan 
ve A(1,2) noktasından geçen doğru ile eksenler 
arasında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


Cc) 1 D)2 E)4 











TEST /11 


13. 5x412y-—3-0 doğrusuna paralel ve boyu 13 br olan 
vektör aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 5.12) 
D) (12,5) 


B) (12,5) 6G) (5.12) 
E) (5-12) 


14. 4x-3y41-0 doğrusuna paralel ve boyu 10 br olan 
vektör aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 3,4) 


B) (4,3) C) (8.-6) 


D) (6.8) E) (4-3) 


15. Boyu 10 birim ve 3x-— 4y doğrusuna paralel olan 
vektör aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) (8,—6) 
D) 16,81 


B) 18,6) 6) -8.-6) 


E) (-6.8) 








16. Analitik düzlemde 2x - ys 1-0 doğrusunun doğrult- 
man vektörünün birim vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

AET) xP 
12. A-|3,4) vektörüne paralel olan ve x eksenini apsisi v5 YS 5 5 
—6 olan noktada kesen doğru ile eksenler arasında o 1 2 D) 1 2 
kalan üçgenin alanı kaç br? dir? Y5' İS 5 5 
Ges) 
E)|——,.— 
A) 48 B) 45 Cc) 36 D) 24 E) 21 v5 YS 
CA 2D 3B 48 &E 6B 7A 8C 8B 10D 1i-E 12D 13D 14D İSA 16-E 
SERİSİ 157 GEOMETRİ SORU BANKASI 














DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


1. 





> ima TED 
Analitik düzlemde, A -—(4,7) vektörünün B -(6,8) 
vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörünün uzun- 
luğu kaç br dir? 


A) 10 B) 9 Cc) 8 D)7 E) 6 


— v. > 
Analitik düzlemde A -J4,2) vektörünün B -|(3,4)J 
vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörü aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (16.12) B) (12,16) C) (9,12) 





> > 


z > di 
3. o Analitik düzlemde, u -2e, -e, vektörünün v -2e, 


vektörü üzerindeki dik izdüşüm vektörü aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) (2,0) B) (0.-1) ©) (0.-2) 


D) (0,1) E) (0,2) 


5 i 
4. Analitik düzlemde, u -(-1,1) vektörünün y>x 
doğrusu üzerindeki dik izdüşüm vektörünün uzun- 





luğu kaç birimdir? 
yo BYE og DnD2b2 ps 
G SERİSİ 





“TES 







> — . 
5. Analitik düzlemde, A -(1,3) vektörünün YaxI 
doğrusu üzerindeki dik izdüşüm vektörünün Uzun. 
luğu kaç birimdir? : 


A) ay? B)3y2 


—> 
6. Analitik düzlemde, V-(1,a) vektörünün y-2x 


doğrusu üzerindeki dik izdüşümünün uzunluğu 10. 


5 br olduğuna göre, a kaçtır? 
5 


A)1 B)2 Cc) 4 D) 5 E)9 


> 1 1 
i itik düzlemde A—| ——, — | vektörü orijin et- 
7 Analitik düz | z 3) İ 


rafında pozitif yönde 909 döndürüldüğünde oluşan 


KGFLİAMLE DEN FELİRMEFENİMMAMELEEEFESAMİLİRERELR EMEREK LERE HİBE RARİLEANEYEŞMEİAG EREL ELE REEE EREB LALA LE 


yeni vektör aşağıdakilerden hangisidir? 11. 
li 291 Lİ 
»zs) er 
1 1 ld 1 
Aly kiş Dİ——,— 
Gi EB) | > 5) 
id 
E) (E.-) 
12. 


>— > —> Rl > 
8.  Analitikdüzlemde, u--e,t2e, vektörünün saat yö- 


nünde 180” döndürülmesi ile elde edilen vektör aŞ&- 







ğıdakilerden hangisidir? 
i 5 
A)-e,t2e, B) 2e,-e, C) -2e,t83 
— — > 
D)—e,te, E) e,-2€; 
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ÜZLEMD 








E VEKTÖRLER 


GAZ RR e EEE 
Analitik düzlemde, eksenler üzerinde e, ve e, birim 13. 
vektörleri alınmıştır. 


e pm — ” 
e, birim vektörü orijin etrafında negatif yönde & 


kadar döndürülürse elde edilen u vektörü aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


— , > 
A)-cosce, — since, 
Li) > 
B)sinwme, * cosce, 14. 
— , > 
C) -cosce, * since, 
2 KE 
D) -sinwce, — since, 
— > 
E) cosce, — since, 
ER 
B—(8,4) 
3 
C—(k,6) 
Gi , 
A-(1,2) 


> — — > >— > 
A -(1,2), B —(8,4), C —(x,6) C vektörü A veB vek- 
törlerinin açıortay vektörü olduğuna göre, k kaçtır? 


A)1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 E 15. 





Analitik düzlemde, xe (1,3), ye (2,4) ve xve Yvek- 


açıyı 
—> 
z-(a,2) olduğuna göre, a kaçtır? 


törlerinin aralarındaki ortalayan vektör 


A) ayf2 —1 B)3V2 -2 
D) 2v2 -2 


C) 32 41 
E)2V2 41 


Analitik düzlemde, 








olduğuna göre, a kaçtır? 


A)1 ep co 











TEST / 12 

Analitik düzlemde, 

— 

A -(2.-2) 

NEN 

B-(1,V3) 
vektörleri arasındaki açının ölçüsü Kaç derecedir? 
A) 15 B) 30 GC) 45 D) 60 E) 75 

A 
D 
B GC 


—> 
ABC üçgen |AD|-|DC|J olduğuna göre, BD vek- 
> > 
törünün BA ve BC vektörleri türünden ifadesi 


aşağıdakilerden hangisidir? 


1> > 1.2 > 
A) -(BA*BO) B) -(BA-BG) 
3 2 
2 <— > 1,> 
G) 5 (BÖYBA) D) -(BA-BG) 
1,> > 
E) -5 (BAH BÖ) 
A 
E D 
B F Ğ 


K, ABC üçgeninin iç bölgesinde bir nokta D, E, F 
üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır. 


. > > > 
Buna göre, KA-KB--KC toplamını veren ifade aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


— —> —> — — — 
A) KDAKEFKF B) KA-KB-KC 


— — — — <2 — 
C) KAYKE*KB D) KA-KD--KC 
—>— — — 

E) KB*-KF*KC 
Analitik düzlemde, B 
IBAJ 1 JAcJ 
|AB|-3 cm 
olduğuna göre, 3 
— > 
BA.BC 
iç çarpımı kaçtır? 

A GC 

A) 12 B) -9 c)3 D) 6 E)9 





11-D 12-E 13-A 14-D 15-A 16-E 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


— 

1. Dik koordinat sisteminde A —(tt1,17-1) yer vek- 5. 
töründe t değiştikçe uç noktasının çizdiği eğrinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) yx?2*2xX © Biye G) yx? — 2x 
D) yax24-2x-2 E) yax?—2x12 
2. ABCD bir paralelkenar, JAC| ve JBD| köşegenler, 


paralelkenarın kenarları a ve b olduğuna göre, 
> > .. ... >. 
AC-BD toplamının kenarlar türünden eşiti aşağı- 


dakilerden hangisidir? 


o) 2b 


—-— 
E) 2(atb) 


3. Analitik düzlemde, m ve n birim vektörleri arasındaki i i 





kai dir. 
ie 2m$n olduğuna göre, Ju? aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A2 B)3 o) 4 D) 5 E)6 
4 A D 
B E © Cc 


ABCD paralelkenar, İAEJ o (BDJ< mizi ei 


olduğuna göre, FG vektörünün AB ve AD vektörleri 
türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 


AZ ABI AD B) 5 LAaBAZ AD 


2 12 2—> 2—X 
— — D) —AB-* —AD 
Dr AR AD ) 5 3 





6. ABCD dörtgen 





— —>—, — 
Analitik düzlemde || A || —|lB ||, A (4.3) 


——> 
olduğuna göre, A. B skaler (iç) çarpımının sonucu 
kaçtır? 
A) 9 C) 16 D) 20 


A 
D 
4N 
Cc 
B 


—> 
D) 4.FK 


(ACI n (BDISHEJ 
JAFISİFGİ 
1BKIxIKD| 
olduğuna göre, 
ABAD*CB4CD 
toplamının değeri 
aşağıdakilerden 
hangisidir? 


—> > —> > 
AFK B)2FK O)3.FK E) SFK 


. 


> — — > 
7. Analitik düzlemde a-2br, b-4br,|a- b|-6br i 


—— : 
olduğuna göre, | a-- b| toplamı kaç br dir? 


A)1 B)2 Cc) 4 D) 6 g8 


G yi ari Meger ağırlık merkezi olduğuna 
göre, AĞ4BĞ4CĞ toplamı aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) AD B) GE o) BE D) Gb e) 9 


RENMETBİ SORLI BANKASI 







| 
ES | 










DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


9. Analitik düzlemde, 


- ie * 4 
e* 


>— > 
A1B 
olduğuna göre, Xx in eşiti aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
1 2 
A) e-2 B) e-1 Ge D) — E) — 
e e 





10. 

ABCDE çokgeninde K, L, M, N, T orta noktalardır. 

>— > >— > — 
Buna göre, KE*TD4NC-4MB-LA toplamı aşağıda- 
kilerden hangisidir? 
ZE ER Gi — — zi 

A) KE B) TD c)0 D) AE E) BC (EĞ 

11. A 
B Cc 


G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi; K, ABC 
üçgeninin iç bölgesinde bir nokta olduğuna göre, 


—> 
KG vektörünü veren ifade aşağıdakilerden hangi- 














TEST / 13 


13. 





B Cc 


Ni >— 2 > — 
ABC üçgen, |AD|—|DEJ<|EC|,BDzu,BE—v 

N ED LL > > LR 
olduğuna göre, AC vektörünün u ve v vektörleri 


türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 


> — 
C)3u*3v 

> 

E)u-v 


> — 
A)3u-3v 


D) u*v 





> > > > > > 
14. Analitik düzlemde P-e,te,, Resme, -2e, vektörleri 
veriliyor. 


—> 
JPR|5 br olduğuna göre, m nin alabileceği değer- 
ler çarpımı kaçtır? 


A) 15 B) 12 Cc) 9 D) 12 E) -15 


B Cc 


> > 
ABCD dörtgen olduğuna göre, CA-BD toplamı aşa- 
ğıdakilerden hangisine eşittir? 





idir? > > > > > 
sidir? A) AB-*CD B) AB*DC C) AB*BC 
—>— > 
1 > > > 
A) EE (GB-GC*GA) B) < 5 (GB46K460) DRE Ae De 
2 — — — 
o) 3 (KA-KB-KC) D) > z A sidakĞ) 
—— 16. kild il 
PEN Şekilde verilen G H 
E) 3 (KAKKBAKC) bir kenarı 2 br 
olan küpte 
ml AB BC) .(AC4CH v 
.12. Analitik düzlemde A ve B vektörleri arasındaki açı 30” İABBO) AGA) 
dir. işleminin sonucu D 
— — 
(JA (2 br, (Bİ s3 br kaçtır? 
N . >> 
olduğuna göre, A. B skaler (iç) çarpımı kaçtır? A B 
AB BYS Oy? D-Y3 geye A)2v2 23 a4 D)8 ah 
1 AN 
İC 2Cc 3B 4B 5D 6&D 7B 8&E 9B 10C 1it-E 12A 13B İ4E İSE 16-0) 





GEOMETRİ SORU BANKASI 





DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


— 
1. — Analitik düzlemde A —-(-12,5) vektörü ile aynı yör- 

deki birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? 
Mi ll 

13 13 13 13 
afiz 5 LI 

13 13 13 13 

E 
2 





2. Analitik düzlemde, 
> > 2 > 
AC-BC-A *B 
— 
olduğuna göre, || C || kaç br dir? 


A2/2 B3 33 DSZ2 Ea 


3. Analitik düzlemde, 


ri > —> 
A -(X-2)e,tde, 


> — — 
B -3e,-2e, 
>— — 
ALB 


olduğuna göre, x kaçtır? 


10 14 
A) — B) 4 C) — D)5 
ie ) )5 ) 


4. Analitik düzlemde, 
Xty>2 
2x -3y-6 


denklem sistemi aşağıdaki vektörel eşitliklerden 
hangisine denktir? 


A) 12,11x*11,-31y—12,61 

B) (-2,11X4f1 -31y16,2) 

C) H.2x*f1,-3y—12,6İ 
D) (-1,21X41-1.3/y-(-2,-6l 
E) (2.-11X4(-1.31y-16,-2) 
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5. 









TEST /4 


Analitik düzlemde, 
— > — > 
JA|s3br, |BJ-4br ve |A*B|-5br 


3 
olduğuna göre, | A— B| uzunluğu kaç birimdir? 


9. 


pÜZ 





Analitik düzlemde, 
e kk > 
A >6e,-3e, 


> >— — 
B --2e,tk.e, 











—TEST/14 


13. ABCD kare 
|(DG|—|GG|-3 br 
|CF|4 br 


D 3 6 3 C 

















İ |FE|<|BE|1 br 
vektörleri lineer bağımlı olduğuna göre, k kaçtır? olduğuna göre P 1 
A)3 B)4 C) 5 D)6 D7 R olduğun : il 
AF .EG 1 
A) -2 B) -1 ©) 0 DI E)2 skaler çarpımı kaçtır? A B 
A) -16 B) -8 Cc) 4 D)8 E) 16 
ABCD dörtgen Cc EK 5 
JAC|-6 br 10. Analitik düzlemde, u-|J2,m), v—|m,2) vektörleri ara- 14. 
D sındaki açı 60” olduğuna göre, m aşağıdakilerden 
IDB|6 br hangisi olabilir? 
—>— > 
AC .BD—27 
olduğuna göre, A)2* y3 B)4-— y3 C)2- 23 
Alan(ABCD) A B D)442V3 84-23 
kaç br? dir? 
Analitik düzlemde, yEzX — 6 doğrusu şekilde veril- 
miştir. 
A) 2v7 pg, V7 2 p S g 2 , o > > 
2 4 5 |(AB|-|BC|-|CD| olduğuna göre, OB . OC skaler 
çarpımının sonucu kaçtır? 
— ii 
i 11. Analitik düzlemde, A—(1,3) vektörünün 2x —y—3-0 El 
hm? 
doğrusu üzerindeki dik izdüşümünün uzunluğu kaç (65 A) 36 B) 40 o) 42 D) 48 E) 54 
| br dir? Ti i 
| A) 23 pi -— 925 
İ NE 15. Analitik düzlemde, 
5v2 2 
ABCD kare A Dp” | 5 e 
|BE|<JEC|2 br D) VS E) e a 
olduğuna göre, B -de,-3e, 
—> 
AE N fe — EB) i olduğuna göre, BA vektörünün uzunluğu kaç br dir? 
skaler (iç) çarpı- 
mının sonucu kaçtır? B 2 E 2 € A) 5v2 B) 4y2 C) 5 D32  E)4 
12. A 
A) 20 B) 16 Cc) 12 D-8 .E)-10 
16. ABCD paralelkenar A E D 
(ACI n (BEJ<£K) 
| e sö İp JAEJJED| 
B C 
3 G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna B C 
Analitik düzlemde, A —(1,-1), B <(c1,1), & &(,k) vek- PE e e 
ki iz vade dı , göre, GA*2GC vektörünün eşiti aşağıdakilerden olduğuna göre, BC4DC vektörü aşağıdakilerden 
be Myo. z e haridisidi? hangisine eşittir? 
A ile B vektörleri arasındaki açının ölçüsü Bile€ | Di i 
vektörlerinin arasındaki açının 4 katı olduğuna göre 3 NEN 3 A) BG B) EC GC) 2G 
k kaçtır? i A) BC B) 2BC C) 2CGĞ e g—> 
pay pa mazd D) BC*-CG E) -— CK 
i D) BC4CG E) 2GC-4-BC ) 1-3 
A) -4 B) -2 C) -1 D) -> g0 
z ; 
e 1-B 2-D 3-C 4-C 5-C 6-B 7-A 8-E 9-D 10-D 11-E 12-A 13-B 14-B 15-A 1 6-E| 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


























TEST / 15 








zi > — > — 
1. © Analitik düzlemde, b. A g. Analitik düzlemde, 13. A-(3,-2), B -(6,4) ve C -(3,4) olduğuna göre, 
e > —> > 3-3 
Aze,-Ze, | A -|(3,6) A.(B*G) işleminin sonucu kaçtır? 
Bee Rİ 
2 € R zi 
> e B -(xt241 A) 4 B) 6 Cc) 8 D) 11 E) 12 
: : >— > 
C-e,-e, ALB 
olduğuna göre, aşağıda verilen skaler çarpımların B D C olduğuna göre, x kaçtır? 
hangisinin sonucu doğrudur? BD DC - riya 1 2 
1BD| zl | olduğuna göre, AB vektörünün AD ve 
—ezi li iş > 3 A) 6 B)4 o) -4 D) -6 E) -10 14. K, ABCD dörigeninin D 
A) A.BC>-1 B) CA .AB-3 AC türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? köşegenlerinin kesim 
— >— > > > — 
o) (A -B)(B* 6)-15 D) (2A — B).(BO)—16 noktası 
| — > — EADEĞAR SAD SAĞ aş 5 AF|—|Fe| 
| Gi ende ağ A) rm B) m C) SAD —2AG 10. Analitik düzlemde, A -(4,-2) vektörüne paralel olan (BE|JED| 
, 2 birim vektörler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? ğ ö 
> > > > olduğuna göre, B C 
pp SADKSAĞ g) 2AC-SAD 235 
2 2 EF vektörünü veren 
A) il i 2 | | ı 2 | ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
2. o ABCDbir yamuk A 6 D | vs'Y5 v5'V5 
si 1> > > —> 1 > > — —> 
m(ABC)—459 2 1 2 4 A) — (BASBC#DA*-DO) B) — (BASBC-DA-*DĞO) 
> i B) > | 4 2 
1CD| —5 cm WEN E 6. ABC üçgen A v5 v5 v5 v5 g EE - 1 İ 2 
* -— (BA* 
JAD| <6 cm (ABI 1 TACI 5 ( 1 2 1 2 ge) 
ETE Şi) RE —X>— — — 
JABJ-4/Z cm 4 1BD|(DG| ” 8 | 5 YS)J'İYS'Y5 E) AB--ACAD 
Dz m el 
olduğuna göre, BA. BC işleminin sonucu kaçtır? o (Zİ |AG| <8 br 4 i 5'Y5)'l Y5' Y5 
ı İla Cc 
b N Rk ği —— i ie 248 ; 
i . 2 B) -26 6) 26 D) 52 E) 13 olduğuna göre, AC.(AB — DB) skaler (iç) çarpımının E) 1) -—-— |,| —— 15. Aşağıda verilen vektör çiftlerinden hangisinde oluş- 
A) -52 ) ) ) ) 5 5 5 5 
| sonucu kaçtır? turulan küme düzlemde bir taban oluşturur? 
| 
i —>— - > 
o e e e A) A-(2,-1) B) A-(1-1) o C) Ax(28) 
> > — 
11. Analitik düzlemde, B-(-1,2) B—(-1,1) B-(-2,-3) 
İ — > 
i ik di a > — 
| e | İLA Bİ| <4 br D) A-(-1,3) E) A(24) 
— > > > 
Meler) a I|A- Bİ 2 br B-(-2,6) B-(-1,-2) 
> 7. abe Rolmaküzere, |atb|-|a — b| olduğuna N 5 > 
B -(4.2) göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? lal göre, |AJ?74|BJ2 toplamı kaç br 
vektörlerini kenar kabul eden paralelkenarın alanı dir? 
2 dir? — — > 
Ka Beli A) a//b Balb C) a-b 
5 ile |) E sie A)4 B)8 C) 10 D) 12 E) 16 16. Analitik düzlemde, 
A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 x-1h 
Lil 
12. (7, AB) dik koni B- | 
N 0 
8. JADJLJBCJ A. O koni tabanının 
i vektörleri veriliyor. 
i | (ABI 1 JAGJ işi e Sk nl > > 
i /TB| 4 br Buna göre, C — vektörünün A ve B vektör- 
4. Analitik düzlemde, |AB|—15 cm 15 20 y 
ER |AC|-20 cm |0B|<2 br lerinin doğrusal bileşimi biçimindeki ifadesi aşağı- 
A -(1,2) olduğuna göre, dakilerden hangisidir? 
| B TÂTB skal 
İ B >(-3,1) B D G se skaler x»—> > — — x»—> > 
| vektörleri arasındaki açının kosinüsü kaçtır? ri >> > çarpımı kaçtır? re B) XA -2yB ©) — A4yB 
| olduğuna göre, AC.(DB — DA) skaler (iç) çarpımının e si a 
. sonucu kaçtır? D) Ay -*B E) xA -İB 
i 1 1 1 1 1 A) 16 B) -8 C)4 D)8 E) 16 2 
A B Cc E 
) 52 ) ye ) Te ) ZE 52 A) 20 B) 15 c)9 D) 0 E) -12 
2 İD 2D 3-A 4-A 5-C 6-E 7-B 8-D S-E 10-B 11-C 12-D 13-D 14-A 15-A 16-D 
164 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER | 
1. © Analitik düzlemde, 

(AB|<4V3 br 

(CD) -2V3 br 


> > N 

AB ve CD vektörleri arasındaki açı 60" olduğu- 
> —> 

na göre, |AB| *-|JCD| kaç br dir? 


A10 BaVe O2yY21 Da pe 


N > > > > 
2. Analitik düzlemde, |u|-2 br, |v|-3 br ve u ve v 


arasındaki açının ölçüsü 120” olduğuna göre, 


——2—> —> 
(2Uu4 v).(Uu-2v) çarpımının sonucu kaçtır? 


A) 11 B) 15 C) 18 D) 21 E) 26 


3. Analitik düzlemde, 
— 
A -(23) 


5 
B -(-4,a-2| 
.. a pa . > > 
vektörleri lineer bağımlı olduklarına göre, A.B 
skaler (iç) çarpımının sonucu kaçtır? 


A) -30 B) -26 C) -15 D) -13 E) -10 


4. Analitik düzlemde, 
— 
A -(coso, sinf) 


3 
B <(cosf, - sine) 

N Vb >? 

a*B-120* olduğuna göre, A.B skaler çarpımının 


sonucu kaçtır? 


A) -1 B) -2 go 0) 5 E)1 


G SERİSİ 





5. 





ABC üçgeninin kenarlarının orta noktaları D, E ve Edir 


Ni > > —> 
Buna göre, AD 4 BE * CF toplamı kaçtır? 


—> > 
A) BC 5 B) AC 
AC > 

D) > E) AB 
(ABJ 1 (ACI A 
TADI 1 (BCI 
1BD|4 br 
IDG|5 br 

B 4 D 5 C 


. 0 >> > 
olduğuna göre, BD.(BA * BC) skaler (iç) çarpımının 
sonucu kaçtır? 











A) 26 B) 32 C) 36 D) 45 E) 52 
Analitik düzlemde, 
— 
a (2,0) 
b -(2,2y3) 
vektörleri arasındaki açının sinüsü kaçtır? 
AY2 BY3 O 2 Day pad 
ABC eşkenar üçgen A 
|AD|-|BD|3 br 
BE|-2 br 


olduğuna göre, 
— > — 
BC.(BD--CE) 
ifadesinin sonucu 
kaçtır? 

B 2 E G 
A) 15 e) 18 


B) 12 Cc) 9 D) 12 


GEOMETRİ SORU BANKASI 






10. 


11. 


12. 








—>— — > 
olduğuna göre, AD.(CB - AB) çarpımı kaçtır? 


A) 32 B) 16 C)-16 Oo D)-32 E) -48 


14. 


ABC üçgeninin ağırlık merkezi G dir. Üçgenin içinde bir 
D noktası alınıyor. 

—>— >— > N ; 
Buna göre, DA*-DB-DC toplamının eşiti aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 




















DÜZLEMDE VEKTÖRLER © TEST / 16 
9. ADI LIDOJ ME 13. JA|—4 br 
TADI L TABİ |B|6 br 
ACI 1 JBCJ 0) 
KEN ön 
JAB|-10 br olduğuna göre, (A:2B| kaç br dir? 
A 10 B 


AMA17 B2Y34 C)14 E)2y37 


D) 15 


Analitik düzlemde 
—> 
|OA|6 br 
53 
|0B|5 br 
—> 
JAB|7 br 
olduğuna göre, 
>— > 
OA.OB skaler 

















> — > 
A) DC B) 2DG G) 3DG 
> — çarpımı kaçtır? 
D) 4DG E) SDG 
A) 5 B) 6 Cc) 7 D) 10 E) 12 
ABC üçgen 
(ADİ |DE|<|BE| 
GÂ -b 
> 5 Yandaki şekilde 
CB -a N a 
2 e bir kenar uzunluğu 
CD — 
$$ abr olan 
CE —y Ni in 
küp veriliyor. 
> 53 e. Buna göre, 
olduğuna göre, a* b toplamının x ve y vektörleri NB MC 
türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? i 
iç çarpımı 
—>— —— —— > > > > > 2 di 
A) 3x*y B)3x-y C)—xty D)2x-2y E) x*y kaç a“ dir? 
A)2 B) V3 C) v2 D)1 E) — 
(BA O merkezli 
çembere A nok- 
tasında teğet 
JAB|—4 br 16. ABCD paralelkenar D G 
> 
(BC|2 br AB <(3,-4) 
—x> 
olduğuna göre, BC -(0,2) 
—>— > ” z 
BC.DA olduğuna göre, 
skaler çarpımının sonucu kaçtır? Alan(ABCD) 
kaç birimkaredir? oOA B 
MM > gi > Sey > gg 
5 5 5 A) 6 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18 
2-A 3-B 4-B 5-C 6-E 7-C 8-E 9-C 10-C 1i-E 12-A 13-B 14-B 15-D 1 6-4| 
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DÜZLEMDE VEKTÖRLER 


DÜZLEMDE VEKTÖRLER 





Çeşit kenar bir ABC üçgeninin iç teğet çemberinin 
merkezi |, ağırlık merkezi G dir. 


— —>— > 
Buna göre, İlA*IB*IC toplamı aşağıdakilerden 
hangisine eşittir? 


—> —> > —> 
A) IĞ B) 216 C)31Ğ D) 0 E) SIĞ 


Şekilde A 
3JADİ-|DC| 
olduğuna göre, BD 
3 
vektörünün BC ve 
— 
AB vektörü cinsin- 
den eşiti aşağıdaki- 


lerden hangisidir? 


— 3—> — 4 — 5— 
A) lBc-2aB Oo B)3Bo-laB o c)286-24B 
4 Pimi 373 


4 
> 4—> — > 
D1BC-laB o E)2B6-2Z4B 
4 4 3 3 
G noktası A 
ABC üçgeninin 
ağırlık merkezi 
>— >— —> 
AB-AC-k.AG E D 
olduğuna göre, 
k kaçtır? 
B F C 
3 5 
A)1 B) — oz2 D) — 
) ) 2 ) ) 5 E)3 


R? uzayında aşağıda verilen vektör çiftlerinden 
hangisi bu uzayı gerer? 


A) (1,3) ve (-1,—3) 
C) (3,6) ve (1,2) 


B) (1,2) ve (2,3) 
D) (-2,3) ve (2,—-3) 
E) (2,4) ve (3,6) 
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ABCD paralelkenar A 

(AEJ n (BDJ<İFJ 

(BE|<JEC) 

> — > 

AF—k.(EB--CD) 

olduğuna göre, 

Kk kaçtır? B E Cc 


m©ojw 


— 
Analitik düzlemde A -(3,-6) vektörüne Zıt yönlü 
birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? 


ek) e) 
e 


— > 
Analitik düzlemde, a ve b vektörleri arasındaki açının 
ölçüsü 60' dir. 


la) -3br, (bj 2 br olduğuna göre, 


i re 2b).(0a 43b) ifadesinin değeri kaçtır? 


A)-24 o B)-21 C)-18 D-9 E-6 


(CAJ 1 JABI 
m(ACD) <m(DCB) 
JADJ3 cm 
|DB|5 cm 
olduğuna göre, 
BC. Ab 

skaler çarpımı A3 D 5 B 
kaçtır? 


A) -30 B) -24 C) -18 D) —12 E)-9. 
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TEST / 17 
9g. Analitik düzlemde, 13. Şekilde verilen küpte E H 
A <6, x*2) ii 
EŞ 
B -(-4, -2) (AB-BG).AF & 
Ni > —> e . işleminin sonucu 
olmak üzere, A ve B vektörleri arasındaki açı 135“ kaçtır? D 
olduğuna göre, x kaçtır? 
A) 1 B)2 c)3 D) 4 E)5 A v 
A2 B)3 o) 22 D)2y3 E)4 
2 a N N 14. Gnoktası ABCD 
10. Analitik düzlemde, aşağıda verilen vektörlerden 
a Gl nad dil 2 N dikdörtgeni ve 
hangisi A —e,*2e, vektörünün bir doğrusal kombi- 
EKLM eşkenar 
nasyonudur? 
dörtgeninin ağırlık 
—>— — Si. 3 merkezi olduğuna 
A)—e,t2e, B) 2e,-de, C) 6e,t3e, N —>— 
göre, DL*BE 
— > —>— — . 
Dz E) -2e,-4e, toplamı aşağıdaki- 
lerden hangisine 
eşittir? 
—> — 
A) KM B) EL c)0 
11. > 
D) KD E) ML 
12 5 
B D G 15. Yandaki şekil kare p 
IBAJ 1 (ACI, (ADI 1 (BCI, JAC|5 birim, |AB|12 birim düzgün piramittir. 
—— —— na 
BA.BC-BA.CA işleminin sonucu kaçtır? |AB| 10 birim 
|PC|12 birim 
A)169 B)144 C)72 D)-144 OE) -169 Gldugune gere Cc 
(BP-PD) .AB 
işleminin sonucu 10 
kaçtır? 
A 10 B 
A) 100 B) 64 C) 36 D) -100 E) -144 
3 
12. A -20,43E, 
> — — 
B —-6e,te, 
3 
G -ke,42E, 
ENE 5 
YEKİĞHONE Veriye. 16. R?deuz- |p./s-p7| (p € A) vektörünün belirttiği 
AB ve BC vektörleri düzlem için taban oluşturduğu- 
na göre, k nın değeri aşağıdakilerden hangisi ola- geometrik şeklin alanı kaç p br? dir? 
maz? 
A Kr 4r 
) -2 B) -1 co D) 1 E)2 A) 8x B) 6x. G) 2x D) E) ii 
MC 2A 3E 43 5C 6E 7D BB 10-E 11-B 12A 13-E 14-C€ 15D 168 
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Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni olan elips şekil- 
de gösterilmiştir. 


Şekilde verilen elips için aşağıdaki ifadelerden han- 


gisi yanlıştır? i 
A) Asal eksen uzunluğu 20 br dir. 

B) Yedek eksen uzunluğu 12 br dir. 

C) Odaklar arası uzaklığı 16 br dir. 

D) Odaklarından birisi F(8,0) dır. 

E) Dış merkezliği > tir. 


2. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 6 br, yedek im 


eksen uzunluğu 4 br olan elipsin odaklar arası 
uzaklığı kaç br dir? 


A VS Beys OsyY5 Days Esy5 


3. o Analitik düzlemde, yedek eksen uzunluğu 6 br, asal 
eksen uzunluğu 10 br olan elipsin dış merkezliği 


kaçtır? 
3 3 4 1 1 
— — Cc) — D) — E) — 
Ak 8 5 )5 > ) 5 
4. Analitik düzlemde, denklemi 
2 2 
XY 
36 16 
olan elipsin asal ekseni kaç br dir? 
A)4 B) 6 c)8 D) 10 E) 12 
O SERİSİ 
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Analitik düzlemde, denklemi 


olan elipsin, odaklarının koordinatları aşağıdakiler. 
den hangisidir? 


A) (5.0) ve (-5,0) 
C) (0,3) ve (0,-3) 


B) (3.0) ve (-3,0) 
D) (0,5) ve (0.-5) 
E) (0,6) ve (0,-6) 


Analitik düzlemde, denklemi 


2 2 


4 9 


olan elips için aşağıda verilen ifadelerden hangileri 
doğrudur? 


I. Asal ekseni y eksenidir. 
Il. Asal eksen uzunluğu 4 br dir. 
1. Odak noktaları F(0,V5) ve FX0,-V5) dir. 


A) Ive lil B) 1 
D) Il ve İli 


C)ivell 
E)i,li ve lil 


Şekilde verilen 
merkezi! elipsin 
denklemi, 
aşağıdakilerden 





hangisidir? 
2 2 2 2 
o Me B) 41.21 
16 4 64 16 
x2 y? a y? i 
— — z — -——— 
9 2 4 i ) 4 16 
2 2 
| ED 
16 64 


Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni ve bir köşe 
si A(4,0) diğer bir köşesi B(0,3) olan merkezil 
elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
em ya 
Me e 
2 2 2 2 
Gö vii DV 21 
9 * 16 34 
2 2 
Ey iş 
12' 6 


GEOMETRİ SORU BANKASI 





9. 


11. 


12. 


13. 





KONİKLER 


10. 








Analitik düzlemde, asal ekseni y ekseni, asal eksen 14. 
uzunluğu 14 br, yedek eksen uzunluğu 8 br olan 

merkezil elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 

dir? 


2 2 2 2 
x y X Yy 
A)—— İİ —1 B)—— 5 ——1 
) 8 14 ) 36 49 
2 2 2 2 
Xx y X y 
GC) — ş— 1 Dİ. 4 
) ga * 18 a “ig 
2 
ir 
49 16 


Analitik düzlemde, büyük eksen köşeleri A(2Y6 ,0) 
ve AY-2Y6 ,0) olan elipsin odaklar arası uzaklığı 
4j2 br olduğuna göre, bu elipsin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
Xx y X y 
YA | ço dn 
244 rr 15. 
2 2 2 2 
Xx y X y 
pi D)—p 4 
7 16 ra 
2 2 
Xx Y 
EY pe 
6 za 


Analitik düzlemde, F(0,6) ve F'(0,-6) noktalarına 
uzaklıkları toplamı 16 br olan noktaların geometrik 
yeri aşağıdakilerden hangisidir? 











> TEST/1 





Analitik düzlemde, denklemi 
2 2 
KN Eş 
9 4 


olan elipsin, doğrultman çemberlerinin denklemleri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-5)24y2-16 B) (x- v5 )24y2-16 
(45)24y2-16 v5 )24y2-16 
C) (X-5)24y2-36 D) (X— v5 )24y2-36 
(X45)24y2-36 ES Y24y2—36 


Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br, odak- 


larından biri F*(-2,0) olan merkezil elipsin doğrult- 
man denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xs2 ve x--2 B) x-4 ve x-—4 
C) x-8 ve x-—8 D) x-12 ve x-—-12 
E) x-16 ve x-—16 











N x2 y? il N x2 y? 
le teş” 2g şa 16. Analitik düzlemde, 
2 2 2 2 i 
Xx y Xx y 2 2 
— 1 Dİ 4 Xx 
İst 36 İsa t 28 — 4 29 
Em 36 9 
E) ta” 1 elipsinin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? 
Analitik düzlemde, denklemi A) 
x2 y? 
Rig - 
olan elipsin asal çemberinin denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
-36 
A) x24y7-27 B) x24-y7-18 
C) x2*y2—16 D) iy 
E) x24*y7-9 
Analitik düzlemde, denklemi i 
2 2 
X g Yy. z1 
18 6 
olan elipsin yedek çemberinin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A) x24y7—24 B) x24y2—18 
C) x24y7—12 D) x24y7-9 
E) x24y2—6 
JE 2B 3C€ 4E 5D 6&A 7-D 8&A 9B 10C 113 12A 1SE 14-D 15C  16€ 





O SERİSİ 173 


GEOMETRİ SORU BANKASI 
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m mma m“ ———— 


1. 


————— —  —— 74 
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Analitik düzlemde, denklemi 5. Analitik düzlemde, denklemi 
x y? x2 y? 
—s— 1 — 42-1 
25 9 16 9 
olan elips için aşağıda verilen ifadelerden hangisi olan elipsin alanı kaç br? dir? 
yanlıştır? 
A) 6x. B) 9x. GC) i2r D) 15x E) 18x 
A) Asal çemberinin denklemi x2-*-y2-25 tir. 
B) Yedek çemberinin denklemi x2*-y29 dur. 
G) Doğrulman çemberinin denklemi 
(x—4)24-y2 100 
(X44)2-4y2100 dür. 
D) Dış merkezliği - tir. 
E) Odak noktaları F(0,5) ve F'(0,-5) dir. 6. Analitik düzlemde, denklemi 
2 2 
Rim 
25 9 
olan elipsin çevresi kaç br dir? 
Analitik düzlemde, denklemi 
5 Sall a A) 2x B) 4x C) 6x D) 8x. E) 10x. 
9 4 


olan elipsin odağından geçen ve x eksenine dik 
olan kirişin uzunluğu (parametresi) kaç br dir? 


e 





8 
2 B) — 03 D E)9 
A) ) 3 ) ) 5 ) 
7. Analitik düzlemde, denklemi 
Şi 
Analitik düzlemde, denklemi ga 
x2 N y? olan elipsin üzerindeki a) noktasından 
e geçen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
olan elipsin parametrik denklemi aşağıdakilerden 7. 
hangisidir? sidir? 
A) x-7c0s0 B) x-74c0s9 C) x-49c0s6 “ A) 2x*3y-10 B) 2x-3y4-6-0 
y6sin8 y6--sin8 y36sin8 C) 3X—4y42-0 D) 2x4-3y— 6v2 -0 
D) x-49--c0s8 E) x-7 c0s8 E) Y2x4V2y-5-0 
ne 
yz36*-sin6 VE eN 


Analitik düzlemde, 


xs4c0s0 


8. Analitik düzlemde, denklemi 3x2--6y2-—1 olan elipsin 


y2sin9 





olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? üzerindeki EL |: noktasından geçen t€- 


2y3' > 


ğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A a Bp EV a 
2 ye © y A) sy2x -6v3y-1-0 B) V3x -3v2y-2 0 
a Dp tig” G2/3x42V2y-2-0 OD) v3x- Ye -0 
E) 4x2 42y? —1 E) 2x -3y $1-0 
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9. 


10. 


11. 


12. 








Analitik düzlemde, denklemi 


olan elipsin üzerindeki A(3v2,2V2) noktasından 
geçen normalin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) x-2y4#v2 -0 B) 3x-y41-0 
C) 2x43y—12V2 -0 D) 3x-2y— 5V2 -0 
E) 3x-2y1t1-0 


Analitik düzlemde, denklemi 3x2-44y7-25 olan elip- 
sin üzerindeki A(V3,2) noktasından geçen norma- 
lin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xv3 —y-1-0 B) xvV3 4y-5-0 
C) 8x-3v3 y-2vV3 -0 D) 2x-3y4-10 
E)2V3x4y-6-0 


Analitik düzlemde, parametrik denklemi 


x2y3c0s6 
yz 2sin9 


olan elipsin üzerindeki ordinatı 1 olan noktadan çi- 
zilen teğetlerin kesim noktasının ordinatı kaçtır? 


A) 1 B)2 Cc)3 D)4 E) 5 





TEST/2 


13. Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni, asal eksen 
uzunluğu 2/6 br, yedek eksen uzunluğu 2/3 br 
olan merkezi! elipse üzerindeki A(2,1) noktasından 
çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) yex-1 
D) yz-xt4 


B) yext1 C) y3x-1 
E) ye-xti 


14. Analitik düzlemde, parametrik denklemi 
x-3vy2c0s0 
ys yY2sin9 


olan elipse A(3,-1) noktasından çizilen teğetin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2x4y—-6-0 
C) x*3y—-10 


B) x-3y—-6-0 
D) 3x-y4-2-0 
E) 3x—5y*2-0 





15. Analitik düzlemde, asal çemberinin denklemi, 


X24y2-24 yedek çemberin denklemi, Xx? -y2-6 olan 
merkezil elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisi 


olabilir? 
2 2 
y” xX y 
b B) Şİ 1 
M3zt3 MEET 
2 2 2 
o be ye e 
6 
x2 y? 
E—4———1 
)37 tg 








C SERİSİ 





Analitik düzlemde, denklemi 16. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 12 br, dış 
i Kr Pair. » : 
2 y2 merkezliği 3 olan elipsin doğrultman denklemleri 
aa'g * aşağıdakilerden hangisidir? 
olan elipsi ile 2x—y-4-k-0 doğrusu teğet olduğuna 
göre, k nın pozitif değeri kaçtır? A) x-2 ve x--2 B) x-3 ve Xx--3 
C) x-5 ve x--5 D) x-7 ve x-—-7 
A)3 B)7 Cc) 9 D) 11 E) 13 E) x-9 ve x--9 
-E 2-B 3-A 4-B 5-C 6-D 7-D 8-B 9-D 10-C 11-D 12-D 13-A 14-B 15-E 16-6) 
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1. © Analitik düzlemde denklemi 


4x724-9y7—-36 
olan merkezil elipsin asal eksen uzunluğu kaç br 
dir? 
A)4 B) 6 C)8 D) 10 E) 12 


2. o Analitik düzlemde küçük (yedek) eksen uzunluğu 
8 br, odakları (3,0) ve (-3,0) noktalarında olan elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 
> y xX y 
a e ei 
İtiş )is*ş 
2 2 
A li 
16 * 25 25 716 
2 2 
El 
25'9 


3. Analitik düzlemde denklemi 
16x2-4-25y2-400 


olan elipsin odak noktaları aşağıdakilerden hangi- 
| sidir? 





A) (1,0) (-1,0) 
6) (8.0) (-3,0) 


B) (2,0) (-2.0) 
D) (4,0) (-4,0) 
E) (5.0) (5.0) 


| lıkları toplamı 4/5 br olan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? i 


x2 y? x2 y? 
A) — 4 —1 —ı—— 
) 20 16 B)15* 20 i 
2 
XY. XxX Y 
pm mn min 
a er g Di i 
2 2 
| EZ” 
| 9 36 
m 
| G SERİSİ 
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Analitik düzlemde parametrik denklemi . m 


x-6cosa 
yz5sina 


olan elipsin genel denklemi aşağıdakilerden h 


angi- 
sidir? gi 


2 2 2 2 
Xx 
Ae Bi ,Y 
5 
2 2 2 2 
o e Dp 
25 36 
2 2 
li 
36 25 


Analitik düzlemde denklemi 
9x2425y2—225 


olan elipsin parametrik denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) xscoso yzsina 
B) x3sine yz5cosa 
C) xs3cosa yz5sino 
D) x>5sine y3cosa 
E) x-5coso yz3sine 


Analitik düzlemde odak noktaları F(0,4) ve F(0,-4) 
olan ve (0,5), (0,-5) noktalarından geçen elipsin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) > 1 BAL .ş 
9 25 25 9 
2 2 2 

9 Y 21 e 
16 9 9 16 

2 2 
ie Me 
16 25 


Analitik düzlemde odakları F(0,2), F1(0,-2) olan ve 
(4,0), (-4,0) noktalarından geçen elipsin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


XV 
2 e pa 
M2o*15 İs * ao 
2 
e) e DEV 1 
a1 16 4 
2 2 
Ey AY -1 
20 
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9. Analitik düzlemde denklemi 
33X2449y2-1617 


olan elipsin dış merkezliği kaçtır? 


AZ 6)? ei 


alo 
© 

ala 
iL 

w|w 


10. Büyük eksen uzunluğu 7 br, küçük eksen uzunluğu 
5 br olan elipsin çevresi kaç br dir? 


A) 6x B) 8x. C) 10x D) i2x .E) 14x 


11. 


Büyük eksen uzunluğu 6 br, küçük eksen uzunluğu 
4 br olan elipsin alanı kaç br? dir? 


A) 24n B) 18x GO i2r o D)9x E) 6x 


ı 
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2 2 
le 
30 24 
elipsine teğet olduğuna göre, n in pozitif değeri 
kaçtır? 
A) 15 B) 12 Cc) 9 D) 6 E)3 





Analitik düzlemde denklemi 
4x74y2-16 


olan elipse üzerindeki P(-2,-2) noktasından çizilen 
normalin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 4x—y-6-0 
C) xtx4y410-0 


B) 4X*y-10-0 
D) x—-4y—6-0 
E) x—- 4y*6-0 


Asal çemberinin denklemi x24-y2—-19 yedek çembe- 


rinin denklemi x2-y2-15 olan elipsin doğrultman 
çemberlerinin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 


A) (X42)74y2—76 
(x— 2)74y7-76 


B) (x*2)24y2>19 
(x—2)74y719 


C) (X14)74y7-76 D) (X44)74y719 


(x— 4)2--y2-76 (X—4)24y719 


E) (X43)74-y7-38 
(X— 3)74-y2—38 

















12. Analitik düzlemde denklemi 16. Analitik düzlemde denklemi 
4x2 4y2-8 3x24 y2—9 | 
| 
olan elipse üzerindeki P(1,2) noktasından çizilen olan elipsin asal çemberinin denklemi aşağıdakiler- j 
teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? den hangisidir? | 
A) x*-2y-4 B) x-2y8 A) x24y2-3 B) x24y2-6 
C) 2x4y4 D) 2x4-y-8 C) 2 4y2-9 D) xE4y/12 
E) x*y8 E) 2 4y2—15 
” 2D 3-C 4A SE 6E 7A 8B 9D 10A 1ii-E 1İZC 13-B 14D 15-A 16-C) 
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TEST / 
e 
1. — Analitik düzlemde denklemi 5. Analitik düzlemde, odak noktaları y ekseni üze. 9. 
rinde, asal eksen uzunluğu 8 br, yedek eksen uzun. 
x2 Ek 2g luğu 4 br olan elipsin denklemi aşağıdakilerden 
6 9 hangisidir? 
olan elipsin yedek çemberinin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? A) EsAy?—1 B) #24y221 
A) x24y2-3 B) x24y2-6 C) x244y2-16 D) 424 y2—1 
2 2 
GC) x24y759 D) x24y2—-12 E) 4x“ ty sa 
E) X24y7-15 
itik dü klemi , 
e 6. Analitik düzlemde denklemi 
2 2-16 i 
9x2 -yi1 ii 4x24-9y2-36 | 10. 
ipsi unluğu kaç br dir? , 
a ii 5 ” olan elipsin doğrultman çemberlerinden birinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
B)4 g3 Dİ E)1 
A)8 ) E El 
A) (x$ Y7)24y2536 
B) (x-/7)24y216 
C) («4 Y5 )74y2>13 
D) x- ys)? 4-y2>16 
E) - y5)?1y?-36 
| le iş mn e ili ie 7. — Analitik düzlemde odak noktaları F(0,4) ve F'(0-4) 
| AREA SR MR AR ve yedek eksen uzunluğu 12 br olan elipsin denkle- 11. 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 
li x2 y? B) x2 y? j | 
pim —4— 
Ağtg : 4 3 e | 
| 22 2 y İ 
m O Yİ A | 
| > Dp 47-1 13 9 
ia )15*g 13 İ 
2 2 
İNE basi) Dy 
an Ot lat 36 
9 16 
2 2 
a 
9 25 
| 4, 
İ 
Analitik düzlemde, gra- 
fiği verilen elipsin denk- j 
| lemi aşağıdakilerden 8. Analitik düzlemde odak noktaları F(3,0) ve F'(-3.0) 
hangisidir? ve doğrultman denklemleri x-27, x--27 olan 
elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
13. 
2 2 x2 2 
A) Şİ 21 pi 47 2) 
2 2 2 2 g 3 3 9 
a a 
8 8 4 x2 ye x2 y? a 
C)—:—-9 Me 
— 2 5 27 8 9 
O— xy? -16 D)x“4— -16 
2 y? 
E—4—- 
E) x2 Ey? -16 
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Analitik düzlemde denklemi 4x243y2-48 olan 


13. Analitik düzlemde denklemi 
elipsin doğrultman denklemleri aşağıdakilerden i 


hangisidir? x ç y” — 
16 25 
— olan elipsin doğrultman denklemlerinden birisi 
2-8 -8 s5 — 
Blk ği Elk aşağıdakilerden hangisidir? 
G) x-8 yz8 D) yz- yz4 
E)ys-8 y-8 
50 25 25 
A)x-— B)x-— Gys 
) a ) z )Yy 5 
50 
Di E) y-6 


Analitik düzlemde odak noktaları x ekseni üzerinde, 
asal eksen uzunluğu 4V6 br olan elips P(V6 ,3) nok- 
tasından geçiyor. 


Buna göre, elipsin yedek ekseninin uzunluğu kaç br 14. Analitik düzlemde denklemi 


dir? 











2 2 
ka SEE 
8 24 
AY3 BYE ONS yea EaB olan elipsin doğrultman denklemlerinden birisi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) yz6 B) yz4 G) y2 
D) x-4 E) x-6 
Analitik düzlemde denklemi , 
15. Analitik düzlemde denklemi 
Xx ye 
— 42 1 x2 2 
o 16 4 XY 5ş 
olan elipsin içine çizilebilecek en büyük karenin 8 
alanı kaç br? dir? xX y? 4 
ati 
16 olan elipslerin kesim noktaları arasındaki uzaklık 
A) — B) — C) 16 D)8 E)4 kaç br dir? 
A)2 B)3 c)4 D) 5 E)6 
16. Analitik düzlemde denklemi 
Analitik düzlemde, asal çemberinin denklemi z 5 
X2-4-y2-25 yedek çemberinin denklemi x2--y2-16 KAM ef 
olan elipsin dış merkezliği kaçtır? 0,0025 0,0016 
olan elipsin dış merkezliği kaçtır? 
2 3 3 4 5 
A)— B) — C)— D) — E)— 
İz Iz ke İş ir A) 0,75 B)06 C)036 D0o,25 E)016 











15-C 16-B 
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© TEST/4 

















KONİKLER | 


1. © Analitik düzlemde 
2x4y - 4-0 doğrusu 
x, 
a? 
elpsi ile y ekseni üzerinde kesişiyor. 


Doğru x eksenini elipsin odak noktasında kestiğine 
göre, elipsin yedek çemberinin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


B) x24y?2—-12 
D) x24y2-20 


A) x24y7-9 
C) x2-4y216 
E) X4y2-25 


2. Analitik düzlemde 
2x—3y-418-0 doğrusu 
ax2--by?—1 i 
elipsi ile eksenler üzerinde kesişiyor. 


Buna göre a kaçtır? 


3. Analitik düzlemde A(2,3) noktasından 4X74-3y7-43 
elipsine çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) 8x1-9y>1 B) 8x49y-43 
C) 3x4-2y>1 D) 9x4-8y43 


E) 6x44y-43 


4. Analitik düzlemde denklemi 


x2 y? 


——..— 

4 9 
olan elipse eksenleri kestiği noktalardan çizilen 
teğetlerin arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç 
br? dir? 
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5. 
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Analitik düzlemde > 











g. 13. 
Ax2-4y? < 16 
ysx 
denklemleri ile ifade edilen kapalı bölgenin alanı 
kaç br? dir? 
A) 2x B) 4 C) 6x D) 8x E) tor 
Analitik düzlemde, şekilde verilen elipsin üzerindeki 
P(5,4) noktasından geçen teğeti, x eksenini A(13,0) 
noktasında kesiyor. 
Elipsin P noktasındaki normali x eksenini elipsin 
odak noktalarından birinde kestiğine göre elipsin 
alanı kaç n br? dir? 
| A6 BS C18 mey Es 14. 
Analitik düzlemde 6x2 $-y2—15 elipsine üzerindeki | 
A(1,3) noktasından çizilen teğetinin eksenlerle litik düzlemde 
oluşturduğu bölgenin alanı kaç br? dir? e Saaliielir i 
x42y - 3-0 
5 BE doğrusuna dik ve 
5 25 
A)— B) 5 Cc) — D) — p< 
9 64 
elipsine teğet olan doğrulardan birinin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) y>x—1 B) xt*2y—3-0 
G) 2x—y410-0 D) 2x-y—-1-0 
| E) Xx-2y410-0 
Analitik düzlemde | 1. 
a İ Analitik düzlemde şek- 
Pair ilde verilen merkezil elip- 41 
9 5 si ys—2x doğrusu A veB 5. 
elipsine A(3,5) noktasından çizilen teğetin x ekseni- noktalarında kesiyor. 
ni kestiği noktanın apsisi kaçtır? Buna göre, |AB| kaç br 
dir? 
A)3 B) 6 Cc) 9 D) 15 E) 18 
i 
AN2 BY5 —2y/2 Da geye | 
12. Analitik düzlemde denklemi 
Analitik düzlemde 2 2.1 
: 3X“46y“—— 
vw 16. 


yaxtn doğrusu 


olan elipsin odak noktalarından birini üzerinde 


3x2 4 y2-9 
y bulunduran en kısa kirişin uzunluğu kaç br dir? 





elipsine teğet olduğuna göre, n in pozitif değeri 
kaçtır? 


A)2 B3  C)v6 D 23 g2 
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Analitik düzlemde, odakları F ve F' olan elipsin odak 
noktalarından geçen şekildeki ABCD dikdört- 
geninin alanı kaç br? dir? 

A) 323 


B)36 O0)32 





elipsi ve elipse £, F, K, L noktalarında teğet olan ABCD 
dikdörtgeni verilmiştir. 


Şekilde verilenlere göre, taralı bölgelerin alanları 
toplamı kaç br? dir? 


A) 12 B)24, Oo C)36 D) 64 E) 96 





Analitik düzlemde, odak noktaları F ve F' olan 
4x24-9y2-36 elipsi şekilde gösterilmiştir. i 


Şekilde verilenlere göre, Alan(AFBF) kaç br? dir? 


A5 BO 240 Days Eto 


Analitik düzlemde, 
16x24 9y2-144 


elipsinin odak noktalarını içine alan en küçük 
dairenin alani kaç 7 br? dir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 





11-E 12-B 13-A 14-E 15-D 16-E 
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- İsine 
3 


parametrik denklemleri ile verilen elipsin asal çem- 
berinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24y2-9 
C) 2 4y2—4 


B) x2-y2-6 
1 


D) x24y2 
4 














6. 
2. Analitik düzlemde, bir elipsin büyük eksen uzunluğu ile 
küçük eksen uzunluğu farkının büyük eksen uzunluğu- 
na oranına bu elipsin basıklığı denir. 
2 2 
Buna göre, denklemi Z. E” 1 olan elipsin basıklığı 
a 
Ri 
2a a 
Yukarıda verilen tanıma göre denklemi 6x24-9y2-36 
olan elipsin basıklığı kaçtır? 
v6 -2 
A) 6-2 B) V6 42 Cc 
e 
pg Yö*z Eİ 7 
pi n 
3. Analitik düzlemde denklemi 
2 2 i 
Çelii * y. 1 
16 k? 
olan elipsin odakları x ekseni üzerinde olduğuna 
göre, k nın alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı 
kaçtır? 
8. 
A) 10 B) 8 Cc) 6 D)3 E)0 
4. Analitik düzlemde 
2 2 
za *$ DR z3 
k? 25 
elipsinin odakları y ekseni üzerinde olduğuna göre 
knın alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır? 
A) 5 B) 4 c)3 D)2 E) 1 
— 182 
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ÖKUÜNİKLER © TEST 
İ. © Analitikdüzlemde 5. Analitik düzlemde Ay), B-3,0), C(3,0) olmak Üzere 
ABC üçgeninin (ABJ ve (ACI köşelerinin eği, © 
1 G Gimleri 
Xx > 4 çarpımı —4 tür. 


Buna göre, A köşesinin geometrik yeri aşağıdaki 
den hangisidir? Sıcaklar. 


A) x2-3y2—18 


2 2 
le 
g 


B) X24-4y2-35 
2 2 
2 | 

Dpi 

) 0 gi 


E) x24y2-2 


Analitik düzlemde 
4x2-49y2-36 


elipsinin odaklarından asal eksene çizilen dikmeler 
elipsi A, B, C ve D noktalarında kesiyor. 


Buna göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç br? dir? 











6V7 
A) ni B) 8v7 o is 
D)4yY3 E)3y6 
: 
Analitik düzlemde 
25x24-9y? < 225 
xys0 
şartını sağlayan bölgelerin alanları toplamı kaç br? | 
dir? j 
A)15x BİDE O5x» DE gör 
2 4 
Analitik düzlemde 
X25C0S8 
yz3sin8 
parametrik denklemleri ile verilen elipsin F(k,0) odağin- | 
dan x eksenine çizilen dikme elipsi K noktasında kesi- 
yor. 
k>0 olduğuna göre, K noktasından geçen normal 


denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) 25x — 20y— 640 B) 25x-4-20y— 64-0 
C) 25x — 20y-64-0 D) 20x425y464-0 
E) 20x — 25y464-0 
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KONIKLER 
e 000 lee emin iel Nan ke ik 





Analitik düzlemde denklemi 
2x24-5y? - 7-0 


olan elipse üzerindeki P(1,1) noktasından çizilen 
normalin x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır? 


AZ BE O 


an|w 


D) 


ale 


E)1 


10. Analitik düzlemde denklemi 
2 2 
KN 
36 25 
olan elipsin dik kesişen teğetlerinin kesim nokta- 
larının geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24y2—11 
C) x2y2— 61 
E) x24y2-61 


B) x24y2—-25 
D) x24y2-36 





11. “Bir elipste odakların teğetler üzerindeki dik izdüşüm- 
lerinin geometrik yeri, elipsin asal çemberidir.” 


Yukarıda verilen bilgiye göre, eksenleri koordinat 
eksenleri üzerinde ve odağının teğet üzerindeki 
izdüşümü P(3,4) noktası olan elipsin büyük eksen 
uzunluğu kaç br dir? 


A)3 B) 4 Cc) 6 D) 8 E) 10 


12. Analitik düzlemde denklemi 
2 2 
(Xx6) N (Y—4) iğ 
169 144 


olan elipsin odak noktalarının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (1,4) (11,4) B) 5,4) (5.4) 
C) <5,-4) (5-4) D) (1-4) (11,-4) 
E) 5.0) (5.0) 
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13. Analitik düzlemde odak noktalarının koordinatları 
F(2,4) ve F'(-8,4) büyük eksen uzunluğu 26 br olan 
elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


a XV, ga yea, 


169 144 169 144 





2 2 2 i 2 
C) (X-3) WE) 1 D) (X—4) ç(Y13) —1 
169 144 169 144 


2 2 
E) (X-3) e) —1 
144 169 


14. Analitik düzlemde, merkezi M(6,-1), odaklarından 
biri F(3,-1) olan ve P(10,0) noktasından geçen 
elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


a) <8 (ENİ, g X-9) (an, 
18 9 9 18 


gi W-# , gerek WE, 
18 9 9 18 


E) x 412 Bi —1 
18 9 


Analitik düzlemde denklemi 


X2-4-y2-36 


Ma ” kd 
çemberinin üzerindeki noktaların apsislerini 2 
oranında bölen noktaların geometrik yeri aşağıda- 


kilerden hangisidir? 


A) x24y2—18 
C) x242y2-36 


B) 2x24y2-36 
D) 4x24y2—36 
E) x244y2—36 


16. Analitik düzlemde denklemi 


kW. j 

9 16 

olan elipsin üzerindeki noktalardan apsis eksenine 
inilen dikme parçalarının orta noktalarının geo- 
metrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 
B) al 
9 16 


D) 4x249y7-36 


A) 4x24y2 36 


C) x242y2-36 
E) x244y2-36 





WA 2c s-E 4-B 5-C 6-C 7-B 8-A 9-C 





10-E 11-E 12-A 13-C 14-A 15-D 
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KONİKLER 


1. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 8 br, yedek 


eksen uzunluğu 4 br olan hiperbolün odaklar arası 
uzaklığı kaç br dir? 


A2Y3 B2J5 OAB Daf 


E) 10 


2. Analitik düzlemde, asal ekseni x ekseni, asal eksen 
uzunluğu 6 br, yedek eksen uzunluğu 4 br olan hi- 
perbolün odakları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) F(E5,0) ve F'(C2N5,0) 
B) F(V13,0) ve FX- V13;0) 
C) F(2y3,0) ve F'(-23,0) 
D) F(5.0) ve F(-5,0) 

E) F(V5,0) ve F'- 5,0) 





3. Analitik düzlemde, asal ekseni y ekseni, asal eksen 
uzunluğu 6 br, yedek eksen uzunluğu 2/5 brolan 


hiperbolün odaklarından biri aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) (0/14) B)(0,4) C)(03) Do, b) Ey(02) 


4. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 24 br, ye- 


dek eksen uzunluğu 10 br olan hiperbolün dış mer- 
kezliği kaçtır? 


Ar Ba g5 ye 48 
5 12 


———————— ————————  — 


G SERİSİ 





5. 


Analitik düzlemde, dış merkezliği > asal ekg; 
pa n 
uzunluğu 18 br olan hiperbolün yedek eksen UZU; 
pa 
iuğu kaç br dir? 


A) 24 B) 20 G) 18 D) 16 


E)12 


Analitik düzlemde, aşağıda verilen denklemlerden 
hangileri hiperbol denklemidir? 


D)ILV E) iL, Mİ, İV 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 


bollerden hangisinin asal ekseni x eksenidir? 


X y x2 y? 
———1 lu 
remier eye 
2 2 2 
yi SİNE Ye ai 
18 4 5 10 
2 
Dy“ 1 
)y 5 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin asal ekseni y eksenidir? 


2 2 2 
A) e Dp Y.j 
) 
6 4 49 
2 2 2 
X* V 
e Kem 
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9. 


10. 


11. 


12. 
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Analitik düzlemde, denklemi 


x> y 


— ——— 1 


20 8 
olan hiperbolün asal ekseni kaç br dir? 


A2Y5 Bay2z Cays5 DB E10 
Analitik düzlemde, denklemi 
x2 y? 
16 5 
olan hiperbolün yedek ekseni kaç br dir? 
A) V5 B) 25 Co) 4 D)8 


E) 10 


Analitik düzlemde, denklemi 


Ky 


16 9 


olan hiperbolün, odak noktaları aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A) F(3,0) ve F'(-3,0) 
B) F(4,0) ve F'(-4,0) 
C) F(5,0) ve F'(-5,0) 
D) F(VS ,0) ve F(-V5 ,0) 
E F(O,V5)veF(0—-y5 ) 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi veriler hiper- 


bollerden hangisinin odak noktalarından birisi 
F(V7 ,0) dır? 








14. 


15. 





perbollerden hangisinin odaklarından biri F'(0,-3) 
noktasıdır? 


2 2 2 
Ap ei B)x2- Y. 21 
4 9 
x 2 2 ,2 
CO) —-yi D) x“—-y” 1 
8 
2 
Xx 
E) y? ————1 
)Y 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin asal ekseni x ekseni olup, ye- 
dek eksen uzunluğu 12 br dir? 


xy. nie e 

12 4 24 12 

2 2 2 2 

X yv. yi Xx. 

48 36 12 36 
EYE 249 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin asal ekseni y ekseni olup, ye- 
dek eksen uzunluğu 6 br dir? 


2 2 ya 
KN B) “ ME 
16 36 36 4 

pe pi Xi 
24 9 4 36 

2 2 
a a 
4 


Analitik düzlemde, denklemi 


oları hiperbol için aşağıda verilen ifadelerden hangisi 
doğru değildir? 


A) Asal eksen uzunluğu 10 br dir. 





A) xXx y? : B) XxX ye ğ B) Yedek eksen uzunluğu 8 br dir. 
av g8 C) Asal ekseni x eksenidir. 
x2 2 x2 2 e 
Le | D) Odaklarından biri F(3,0) dır. 
7 6 3 5 fi 
2 E) Diş merkezliği mili dir. 
E)———y? -1 5 
| 1-D 2-B 3-A 4-E 5-A 6-E 7-A 8-D 9-C 10-B 11-C 12-A i3-E 14-C 15-C 16-D 





SERİSİ 
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TEST /7 
e 
13. Analitik düzlemde, aşağıda denklemleri verilen hi- 

















KONİKLER 


mmm mmm 


1. Analitik düzlemde, asal eksen uzunluğu 10 br, 
odakları F(0,6) ve F'(0,-6) olan hiperbolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


a yi we. 
25 11 25 11 
balya px. 
25 36 36 25 
2 2 
Bl e 
4 3 


2. Analitik düzlemde, odakları F(0,5) ve F'(0,-5) dış 
> 5" a — a N 
merkezliği Se olan hiperbolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


x2 y? 2 y? 
e Bİ 
A 16 9 ) 9 16 
2 2 2 2 
Yy X y Xa 
(e ŞE Dİ 1 
) 16 9 ) 16 
e 
16 25 





Şekilde odakları ve yedek eksenleri verilen hiperbol 
üzerinde bir P noktası alınıyor. 


Buna göre, ||PF|-JPF'J| kaç br dir? 


A) 27 B) 5 c)8 D) 10 47 


4. o Şekildeodaklarive 
yedek eksenleri veri- 
len hiperbol üzerinde 
bir P noktası alınıyor. 


Buna göre, 
(PFİ-IPFİ 
kaç br dir? 










Analitik düzlemde, denklemi 








olan hiperbolün grafiği aşağıdakilerden hangisidir? z 








KONİKLER 


7. & Analitik düzlemde, denklemi 


olan hiperbolün asal çemberinin denklemi aşağıda- 


kilerden hangisidir? 


A) x2*-y2-9 B) x24y7-16 C) x2-y2-25 
D) x24*y241 E) x2*-y2—-100 


8. o Analitik düzlemde, denklemi 2x2-3y2-1 olan hiper- 
bolün, asal çemberinin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
1 1 
A) wiye B) Key C) x2--y2-2 
D) x24y2>3 E) x24y2-5 








“9. Analitik düzlemde, denklemi 


olan hiperbolün yedek çemberinin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) X1y7—16 B) xX2*y7—13 C) E-y2—9 
D) x2Ky2—5 E) x2-4-y2—4 


Analitik düzlemde, denklemi 3x2—-6y2—1 olan hiper- 





13. 


14. 





TEST/8 


ei m RENEE ME cm amm MM 


11. 


Analitik düzlemde, denklemi 
Esin şe 
25 4 


olan hiperbolün doğrultman çemberlerinin denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (x— V29)2 4y? -100 OB) (x— V29)? Ky? —29 
(429) 4 y? -100 (Xx vV29)2 yy? 29 
O) (29) #y” 4 o D)x? 4(y- 29)” —4 
Xv29)2 4y? 4 x2 4(y4 29)? 4 
E) x2 -(y- V29)? —100 
X2 4 (ye V29)7 100 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen çem- 
berlerden hangisinin doğrultman çemberlerinden 
birinin denklemi (X--3)2-4-y2-4 dür? 


y 2 2 
A) 4 ———— T..y2 1 
e B) y ı 6) ai 
2 2 2 
e Ey?“ 4 
2 4 8 


Analitik düzlemde, denklemi 
2 
Xx 2 
ys 
4 y 


olan hiperbolün doğrultman denklemleri aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 














Alay a mer a GER ami 
yY17 ' YAZ v17 ' vY17 
4 4 1 1 

CO)x>—,X——er D)ys—as,ya-—— 

5 yY5 Y 17 17 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 


bollerden hangisinin doğrultman doğrularından bi- 











bolün yedek çemberinin denklemi aşağıdakilerden icini yy 2 9 
hangisidir? z risinin denklemi y ETİ tür? 
A) x24y2—6 B) x2-y2-3 Cc) e A) e B) NE ) Va Kiş 
” : 3 11 1 2 2. 11 
24y2 Diy. 2 
D) x“*y 5 E) xy 9 y“ XAj E)x2- İY —1 
11 
2-D 3-A 4-B 5-A 6-C 7-C 8-B 9-E 10-D 1-A 12-E 18-C 14-C 








187 
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KONİKLER 


Analitik düzlemde, denklemi 


x2 y? 


e aş 


16 9 


olan hiperbolün asimptot denklemleri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


3 3 
A)x-—y ve XxX -—— 
) a” Di 
9 9 
B)x———y ve x-—— 
w 16” 16” 
3 3 
C)y——x ve ys-—x 
)y 2 Y 2 


9 9 
D)y——x ve yse—— Xx 
IY 16 16 


3 4 
E)x--—yvex-— 
)x 5Y EE 


Analitik düzlemde, denklemi 


2 
X 2 
Kile 7 
2 y 


olan hiperbolün asimptot denklemleri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
1 1 
A)y>—x ve ys-—X 
air Ye 
B)y2x ve y --2xX 
1 1 
C)x-—yve y—-— 
) 5 yvey > y 


1 
D)x>2 >-— 
)x-2yvex 5. 
E)x-2y ve y -2x 


Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen hiper- 
bollerden hangisinin asimptot denklemlerinden biri 
1 
-— —x dir? 
2 


x2 2 
A) xi -yi > B) 7-1-1 
2 2 2 2 
eye ae e 
16 16 4 


olan hiperbol için aşağıda verilen ifadelerden han- 
gisi yanlıştır? 
A) Asal çemberinin denklemi x2-4-y?-16 dır. 
B) Yedek çemberinin denklemi x2--y?-12 dir. 
GC) Doğrultman çembelerinin denklemleri 
27 )24y2-64 
427 )24y2-64 tür. 
D) Asimptot denklemleri yal ve ya Ex dir. 
E) Dış merkezliği 17 dir. 











TEST 
Analitik düzlemde, y-2x*k doğrusu 
x2 y? 
ga 


hiperbolünü kesmediğine göre, k aşağıdaki değer. 
lerden hangisini alamaz? 


A)3 B)4 CS D) 27 Daf 


Analitik düzlemde, y-—x--k doğrusu 


x2 y? e 


16 9 


hiperbolünü kesmediğine göre, k nın alabileceği en 
büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A)2 B) 3 Cc) 4 D) 5 E) 6 


Analitik düzlemde, y-2x--4 doğrusu 


x2 y? 


2 12 
hiperbolünü iki farklı noktada kestiğine göre, k nifi 
alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 2 B) 3 Cc)4 D) 5 E) 6 


Analitik düzlemde, y-3x—1 doğrusu 


x” y 


9 Kk 


hiperbolünü iki farklı noktada kestiğine göre, K nin 
alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? 


A) 10 B) 9 c)8 D)7 


CBEAMMETDİ SABRI! 




















TEST / 9 





yy” 
g. Analitik düzlemde, y-5x-2 doğrusu 13. Analitik düzlemde, denklemi 
2 2 2 2 
MN DE 
4 K 6 3 
hiperbolüne teğet olduğuna göre, k kaçtır? olan hiperbolün üzerindeki P(2 /2 ,1) noktasından 
çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisi- 
dir? 
A) 25 B) 36 C) 48 D) 75 E) 96 
A) V2x—y-3-0 B)x- V2y- v2 -0 
Oxsv2y-3y2 -0 D) V2x-y 43 -0 
E)x-yY2y 42 -0 
10. Analitik düzlemde, y-4x-3 doğrusu 
2 2 
Gİ pi 
k 16 
hiperbolüne teğet olduğuna göre, k kaçtır? 14. Analitik düzlemde, denklemi 3x2—-2y72-1 olan hiper- 
bole üzerindeki P(3, /13 ) noktasından çizilen teğe- 
tin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 9x - V13y—2-0 B) 9x—243y—1 —0 
C) x— V13y 4-10 -0 D) 2x —3y 46 -0 
E)x-vyY3y-10 
11. Analitik düzlemde, 2x—y--1-0 doğrusu | 
15. Analitik düzlemde, denklemi 
x2 y? - 
— 229 2 2 
6 k Ri Me 
hiperbolüne teğet olduğuna göre, hiperbolün odak- e 
lar arası uzaklığı kaç br dir? olan hiperbolün üzerindeki P(V6 ,V2 ) noktasından 
çizilen normalin denklemi aşağıdakilerden hangisi: 
dir? 
AVI7 B2Y17 C3y2 D2y29 E)4N3 
A) V2x-4-Y6y—0 B) V6x 4 yY2y-8 -0 
O) 3y2x -2v6y-10/3 —-0 D)x— V3y 46 -0 
E)2y/3x—2/2y 42 0 
12. Analitik düzlemde, denklemi 
NE 16. Analitik düzlemde, denklemi 2x2-3y7-1 olan hiper- 
36 18 bolün üzerindeki P(VZ ,1) noktasından çizilen nor- 
olan hiperbole üzerindeki P(3V2 ,3) noktasından malin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
çizilen teğetin eğimi kaçtır? 
A)x-2y v2 0 B) 3x -2v2y—6 —0 
O) N2x-y-1-0 D) 3x -2yV2y—-52 —0 
yı B-- o-* ye ps Mi ) > 
v3 v2 E)V2x 4 y—7 -0 
İC BA 3D AE SE GA TA 8B SE 10E 


1D 12C 13A 148 15C 16-0) 





GEOMETRİ SORU BANKASI 














KONİKLER 


1. © Analitik düzlemde odakları F(2,0), F'(-2,0) ve bir 
noktası P(2,3) olan hiperbolün asal eksen uzunluğu 
kaç br dir? 


A)1 B)2 o) 3 Dp) 4 E) 5 


2. o Odaklarından biri F(5,0) ve asal eksen uzunluğu 
8 br olan merkezli hiperbolün denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 9x2 — 16y2-144 
B) 16x2 — 9y2—144 
GC) 9x2416y7—-144 
D) 16y2 — 25x2-144 
E) 25x2 — 9y2—144 


3. — Analitik düzlemde denklemi 


olan hiperbolün asimptot denklemleri aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


4. o Analitik düzlemde odak noktalarından birisi F(0, -4) 


olan ikizkenar hiperbolün denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) x2 -y?xB B) x2 — y/ 4 
C) 2 ky24 D) 2 4y2-8 
E) > *y?—-16 
G SERİSİ 





5. 





TEST/ 
Analitik düzlemde denklemi 


x2 y? Ni 


2 9 
olan hiperbolün üzerindeki P(2,3) noktaş 


ip : ii 2 ından 
çizilen normalin x eksenini kestiği noktanın AGA 
noktasına uzaklığı kaç br dir? ) 


A3 B) 3y2 o) 4 D)4y2 g5 


Analitik düzlemde denklemi 9x2 — 16y2—144 olan 
hiperbolün asal ve yedek çemberlerinin arasında 
kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


A) 3x B) 4x. GC) 5x. D) 6x. E) 7x 


Analitik düzlemde denklemi 


x2 y? 


ALLİ 


9 16 


olan hiperbolün yedek çemberinin denklemi aşağı- 


dakilerden hangisidir? 


A) x24#y7-3 
C) x24-y7—9 


B) x24y2-4 
D) x24y2-16 
E) xX24y2—25 


Analitik düzlemde odaklarından biri F(-10,0) ve 
asimptotlarından birisi 3x-4y doğrusu olan hiper- 
bolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


e e YŞ 
64 36 36 64 
ya EY Li 
25 16 64 16 
x2 y? 
16 25 | 
GEOMETRİ SORU BANKASİ 


.g, & Analitik düzlemde denklemi 








olan hiperbolün doğrultman çemberlerinden biri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) (X—12)24y2-576 

B) (x49)24y2-324 

C) X—9)24y2-169 

D) (x—13)24y2>576 

E) (x— 15)24y2>576 








14. 
10. Analitik düzlemde denklemi 9x2 — y?-3 olan hiper- 
bolün asimptot denklemleri aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
i 1 1 1 
A) y>—x, ye-——x B)y-——x, ye-——x 
Jy 3 y 3 )Y KE y NE 
Oyzy3x, y--V3x D)y-3x, y--3x 
E)y-x, ya 
11. Analitik düzlemde denklemi x? — y2—4 olan ikizkenar 
hiperbolün odak noktaları arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 
A6GV2Z Bay2 O3y2 mpe22 pe 
12. 15. 
Analitik düzlemde A(-4,0), B(4,0), |İPAJ-IPBI |6 br 
olduğuna göre, P noktalarının geometrik yer denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 
16. 
2 2 2 2 
Ay s1) pl Y ş 
9 7 9 
2 2 
YY pp a 
16 9 16 
x2 y? 
16 20 








TEST / 10 


13. Analitik düzlemde A(0,8) ve B(0,-8) noktalarına 


uzaklıkları farkı 12 br olan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


ye ie 
28 36 36 28 
2 2 2 2 
Ky ag 
36 28 16 36 
e 
28 36 





Analitik düzlemde odak noktaları F(0,4) ve F'(0,—-4) olan 
hiperbolün şekli verilmiştir. 


Şekilde verilenlere göre hiperbolün denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) 2y2— x2—12 

C) y? —x2-12 


B) 3y? — x2—12 
D) 2x2 — y2-12 
E) 3x2 - y?-12 


Analitik düzlemde denklemi 


olan hiperbolün asimptotları arasındaki geniş açı 
kaç derecedir? 


A)100 oOB)120 C)185 D)145 E)150 


Analitik düzlemde denklemi 
2 — y2—4 


olan ikizkenar hiperbolün odak noktalarından 
birinin, asimptot doğrusuna olan uzaklığı kaç br 
dir? 


A)1 B) v2 o 2 D)2y2 E)4 











11B 12A 13A 14B 15B 16-Cİ 


GEOMETRİ SORU BANKASI 

















KONİKLER 


1. Analitik düzlemde odak noktaları F(0,5), F'(0,-5) 
asimptot denklemlerinden biri yazx olan hiper- 


bolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
Yy X y Xx 
Memi p)İ.. 2 4 
Ag -i5 lis 5 
2 2 2 
y X y 
e) MR MP MM ei 
rr; lis 5 
2 2 
gg. 
25 16 


2. Analitik düzlemde, odak noktaları x ekseni üzerinde 
olan hiperbolün dış merkezliği e-7 olduğuna 
göre, asimptot denklemlerinden biri aşağıdakiler- 


den hangisidir? 


3. Analitik düzlemde doğrultman çemberlerinden birisinin 
denklemi 


x24-(y — 4)236 
olan hiperbolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 





sidir? 
2 2 2 2 2 
AZ Zet By2-X 1 ogi Yaş 
2 2 2 2 
e ya A e 
7 9 


4. o Analitik düzlemde denklemi 
2x2 — 5y2—13 


olan hiperbole üzerindeki P(3,-1) noktasından 
çizilen normalin denkiemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 6x*5y — 13-0 B) 6x*5yt-13-0 
C) 5x-6y—21-0 D) 5x—6y—210 
E) 5x—-6yt13-0 





O SEBİSİ 


192 


5. 

















TEST /14 KONİKLER 


Analitik düzlemde 4x2 - y?—16 hiperbolü ile y-3x4, 


> a > - Ni g. Analitikdüzlemde,a,beR* 
doğrusu birbirine teğet olduğuna göre, n kaç olabilir? 


BER, kez ve 0x(2kt1)7 olmak üzere, 


xa.sec8 


AV5 Bye O2v3 D) 5 EŞ 


yzb.tan9 


koşullarını sağlayan (x,y) noktalarının geometrik 
yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


X* Yy. KOYE 
Me e ri 
Analitik düzlemde bir odağı F(6,0) ve bu odağa ajt oy sep 
doğrultmanın denklemi x-4 olan hiperbolün x ek- c) YELK sy D) Y OX .ş 
senini kestiği noktaların koordinatları aşağıdakiler. a” b b? ai 
den hangisidir? i 2 2 
Yy. 
E) ep ii 


(«ls , 0) 

(23,0) 
(26 ,0) 
(sv2.0) 
A3 ,0) 


A) (6 ,0) 

B) (2v3,0) 
C) (ey6,0) 
D) (8v2,0) 


E) (43,0) 10. Analitik düzlemde 


4(X—3)(Xt3)y2 


hiperbolü ile y-3x*n doğrusu teğet olduklarına 
göre n kaçtır? 


A3 B3aY3 es Das pa 


Analitik düzlemde bir asimptotunun denklemi 


perbolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
11. Analitik düzlemde 


A) x2 — y2—10 B) 3x2 — 6y2—18 a) 1 
C) 2x2 — y—-4 D) x2 - 2y2-16 4 3 
E) 4x2 — 8y2—16 hiperbolünün asimptotları arasındaki açının sinüsü 
kaçtır? 
1 1 2 3 4j3 
A)— B) —— C)— D) — E —— 
) 7) ) NE ) 3 ) 5 )—Z 


Analitik düzlemde 
x-2sec9 
y3 tan8 


parametrik denklemlerinin gösterdiği eğrinin denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? il ği 
i 12. Analitik düzlemde denklemi 

x2 — 3y?-1 


olan hiperbolün asimptotlarından birinin x ekseni 
ile yaptığı geniş açı kaç derecedir? 


YI olan ve P(4, V6) noktasından geçen hi- | 
| 
| 
| 


A) 170 






B)150 oC)135 D)120 E)110 








13. 


14. 


15. 


16. 
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Alan(AOB) > Ja.b| 


Alan(A0B) -|a.b| 


Bir hiperbolde iki asimptot ile herhangibir teğetin mey- 
dana getirdiği üçgenin alanı sabit ve |a.b| dir. 

x2 y? 
Yukarıda verilen bilgiye göre, aç l hiper- 
bolünün P(4,3) noktasından çizilen teğeti ile asimp- 


totları arasında kalan üçgenin alanı kaç br? dir? 


A2 B3 ON? DeB E)2v6 


Analitik düzlemde merkezi M(4,—6) odakları F(9,-6) 


ve F'(-1,-6) olan hiperbolün denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


a A e8), 


16 9 
2 2 
B) (X—4) (Y*6) —1 
9 16 


C) (xa) (y-6) s1 


16 9 
LAR 2 
o) 4-8 re, 


gp «A veej, 
16 16 


Analitik düzlemde denklemi 
46) (W-4) , 
9 16 


olan hiperbolün odak noktalarının Koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (6,4) 6.4) 
G) (5,0) (-5,0) 


B) (-1,0) (11,0) 


D) 1,4) (11,4) 
E) 6.4) 54) 


Analitik düzlemde aşağıda verilenlerden hangisi 
X-4? We2 , 
20 16 
hiperbolünün asimptot denklemlerinden biridir? 


a3 gp -Y2 23 


XX gi 3 g8 
10 5 8 10 











12-8 13-D 14-A 15-D 16-E 
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i 
| 
! 
| 
! 
! 











KONİKLER 


1. © Analitik düzlemde, aşağıda denklemi verilen para- 
boilerden hangisinin odağı x ekseni üzerindedir? 


A) x? -2y B) x? --4y Ox? — Ey 


D) y? -6x E)x? —y 


2. o Analitik düzlemde, 
y2—4x 
y2x—6X 


parabollerinin odakları arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 


Ayi B) 2 o2 Dz g3 


3. Analitik düzlemde, 
y?-8X 
X2—-Ay 


parabollerinin odakları arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 


A) YS Be ©3 mai Es 


Analitik düzlemde, y?—-10x parabolünün odak nok- 
pi tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 5.0) B) -Zo) o) (29) D) b. 2 E) o- 5 








Eg ME e ek 
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5. 





TEST /15 


Analitik düzlemde, x?—14y parabolünün odak nok. 


tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A|Z) pr g6 DİZİ nez 


Analitik düzlemde, odak noktası F(-1,0) olan mer- 
kezil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) yi>-x B) y?s- 
D) y2—-4x 


C) y2—-3x 
E) y2-—6x 


Analitik düzlemde, odak noktası F(0,3) olar merke- 
zil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x2-16y B) x2—12y 


D) x2-6y 


C) x-9y 
E) X-3y 


Analitik düzlemde, doğrultman doğrusu x-2 ve 
odağı x ekseni üzerinde bulunan parabolün odak 
noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangi 
sidir? 


A) (0,2) B)(00) ©)(0-2) Deo) BEZİ 


PEARALTDİ CADI 













KONİKLER 


— 13. Analitik düzlemde, odak noktası F(-3,0) olan mer- 
kezil parabolün grafiği aşağıdakilerden hangisi ola- 
bilir? 

B 
) y 
x—-5 X 
C D 
) ) y 
e 
E y 
rağ 


g. & Analitik düzlemde, denklemi y?2-4x olan parabolün 
doğrultman doğrusunun denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) ya-x B) ys-2 ©) yz-1 


D) x--2 E) xs-1 


10. Analitik düzlemde, denklemi y2-8x olan parabolün 
üzerinde ordinatı 4 olan noktanın orijine uzaklığı 
kaç br dir? 


A) YS Bs ©2y5  Db8 








TEST / 12 











14. Analitik düzlemde, y?-6y parabolünün grafiği aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 





11. Analitik düzlemde, odağı x ekseni üzerinde bulunan A) y Bi y 
ve P(3,3V2 ) noktasından geçen merkezil parabo- 
lün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
Xx X 
A) y2—4x B) y2-5x C) y2—6x O 2 Ok 3 
D) y?-8x E) y2—10X 
Cc D 
) y ) y 
3 
ö X 2 X 
O 6 O 
E) y : 
12. Analitik düzlemde, simetri ekseni y ekseni olan ve 6 
P(-4,2) noktasından geçen parabolün denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
5 Xx 
A) x2-8y B) x2—Ay C) X—y 
D) yisx E) y?>-x 
m —— 
1D N : Ez i : : i i 10- 11. 12-A o 13B 1 al 
İ 2-D 3-A B 5-D 6-D 7-B 8-E 9S-E 0-C C 2 3 4-A 
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ÖKONİKLER 


1. © Analitik düzlemde, 2x-yk0 doğrusu, y?——4x pa- 
rabolüne teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


A-Z B)-2 g1 D)2 E)4 


2. o Analitik düzlemde, y-mx$1 doğrusu, x2--6y para- 
bolüne teğet olduğuna göre, m kaçtır? 


A-Z B-3 O DE BR? 


3. Analitik düzlemde, denklemi y?-4x olan parabolün 
üzerindeki P(1,-2) noktasından çizilen teğetinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 3x4*y-6-0 
C) x-y-3-0 


B) 2x—-y—4-0 
D) X*y—2-0 
E) xtyt1-0 


4. Analitik düzlemde, denklemi y2—8x olan parabolün, 


üzerindeki P(2,-4) noktasından geçen teğetinin 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x1y42-0 B) x—-y—6-0 
C) 2x4*y0 D) x—-2y4-4-0 
E) x*y-6-0 
G SERİSİ 
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5. Analitik düzlemde, denklemi y2—9x olan pParab 
üzerindeki P(9,-9) noktasından geçen no 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x*2y19-0 
C) 2x-y—270 


B) X*2y-6-0) 
D) 2X4y-9-0) 
E) x—y49—0 


6. Analitik düzlemde, denklemi 


1 

2 
——X 

y 4 


olan parabolün üzerindeki P(4,-1) noktasından çizi- 
len normalin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 8x—y—33-0 
GC) x*8y-4-0 


B) 4x-6y4-4-0 
D) 3x-y4-6-0 
E) 4x—3y420 


7. Analitik düzlemde, y2-2x parabolünün x-2y4-1-0 


doğrusuna paralel olan teğetinin denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) x-2y—4-0 
G) x—2y0 


B) x-2y-2-0 
D) x—2y4*2-0 
E) x-2y*4-0 


8. Analitik düzlemde, x-5y46-0 doğrusunun y?>X 


parabolünü kestiği nokta veya noktalardan birinin 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 6.3) B)6.2) O)y(46) D)(-64 EE 


GEOMETRİ SORU BANKASI 


olün 
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g. Analitik düzlemde, y?-3x parabolü ile 3x-6y-7-0 
doğrusunun kesim noktalarının koordinatları aşağı- 


dakilerden hangisidir? 


A) (3,0) ve (-3,4) 
o) (S4 ve (Ş7) 


E) C3,1) ve (1.-3) 


B) (-1,1) ve (4.2) 


D) (4,2) ve (5.6) 


10. Analitik düzlemde, x2-—8y parabolünün odağından 
geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç br dir? 





A)2 B) 4 Cc) 6 D)8 E) 10 


11. Analitik düzlemde, xy?—-6 parabolünün x--9 doğ- 
rusuna en yakın noktasının koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A (0,6) B)(03) C)(0,0) D)(30) E)(-60) 


12. Analitik düzlemde, odak noktası F(0,-2) olan mer- 


kezil parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x2—-16y 
D) x2—->y 


B) x2-—-8y G) x2-—Ay 


E) X--y 











TEST / 13 


13. Analitik düzlemde, parametresi 6 olan merkezil pa- 
rabolün simetri ekseni y ekseni olduğuna göre, 
denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) X-12y B) x2—9y 


D) x2-3y E) x2-2y 


C) x2-6y 


14. Analitik düzlemde, denklemi x2--4y olan parabol 
için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 


A) Odak noktası F(0,-1) dir. 

B) Parametresi 2 dir. 

C) Doğrultman y1 doğrusudur. 
D) Simetri ekseni y eksenidir. 

E) Dış merkezliği 17 dir. 


15. Analitik düzlemde, x--3 doğrusuna ve F(3,0) nok- 


tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) y2—>3X 
D) y2—12x 


B) y? 6x 
E) y2—15x 


C) y?—9x 


16. Analitik düzlemde, y-6 doğrusuna ve F(0,-6) nok- 
tasına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) y2-—36x B) y?-—24x 
D) x2-24y 


G) x2-—12y 
E) x2--36y 











10-D 11-E 12-B i3-AA 14-E 15-D 16-D 
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İ. © Analitik düzlemde 
y?2—-8x 


xX2—Ay 


parabollerinin doğrultman doğruları ve eksenler 
arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç br? dir? 


A) 1 B)2 Cc) 4 D) 6 E)8 


2. Analitik düzlemde 
y2-12x parabolü ile 


ya2x*n 
doğrusu teğet olduğuna göre, n kaçtır? 


2 3 
AZ B) 1 95 D)2 E)3 


3. Analitik düzlemde 
y?8x parabolüne 


P(2, -4) noktasından çizilen teğetin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) x*y*-2-0 B) x-y*-2-0 
D) x-y-40 


CG) x*y*4-0 
E) 2x-y-—8-0 


4. Analitik düzlemde y2-12x parabolüne Pİ-3- 2) 


noktasından çizilen teğet ile eksenler arasında 
kalan bölgenin alanı kaç br? dir? 


AZ B) 1 gz 0) 2 E) 1 
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Analitik düzlemde 
y?16x parabolüne 
P(4, -8) 


noktasından çizilen teğet ile, y2—8x parabolünü; 
P(2,4) noktasındaki normalinin birbirine uzaklığı 
kaç br dir? gı 


A2yY37 Baya Osy5 


D)4y3 5s 


Analitik düzlemde 


ax? 4 y2 4 2xy — x*y0 


denkleminin bir parabol belirtmesi için a kaç 
olmalıdır? 


A) 1 B)2 c)3 D) 4 6) 5 


Analitik düzlemde 
y2——4Ax 


parabolü apsis ekseni üzerinde pozitif yönde 2 br, son- 
rasında ordinat ekseni üzerinde negatif yönde 4 br öte- 
leniyor. 


Son durumda parabolün denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) y2— By — 4x424-0 
C) y? — 4x— 8y—8-0 D) y?2-4x46y —- 4-0 
E) y? — 6x*8-0 


B) y?--4x — 6y-4-8-0 


Analitik düzlemde denklemi 


y2—8x--6y — 49 


olan parabolün odak noktasının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (0.0) B)(24) © (4-3) D)(073) EB) 8.6) 
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'KONİKLER 





10. 









Analitik düzlemde ABCD karesinin B köşesi y2x4x 
parabolü üzerindedir. 


|AO|JAC| olduğuna göre karenin alanı kaç br? | 
dir? i 


A) 72 B) 64 G) 45 D) 36 E) 32 


11. Analitik düzlemde y?2—-8x parabolünün 2x4*y-3-0 
doğrusuna dik olan teğetinin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x—-2yt1-0 
C)x—-2y17-0 


B) x-2y*4-0 
D) x— 2y4-8-0 
E) x-2y*12-0 e 


9 Analitik düzlemde parametrik denklemi 
cos 
xXx 
3 
yz1-c0s26 
olan parabolün denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
A) y2—18x B) y2—6x G) y?—4Xx 
D) yz9x2 E) yz18x2 
| 


12. Analitik düzlemde y-x*2 doğrusunun y?—px para- 
bolüne teğet olabilmesi için p kaç olmalıdır? 


pl ülimrirem 


A)2 B)4 Cc) 6 D)8 E) 10 





14. 


15. 


16. 





xd? 
yz8t 
parametrik denklemleri ile verilen parabolün denk- 


lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) y2 2x 
D) y?12x 


B) y?—4x G) y2Bx 
E) y?—16x 


Analitik düzlemde y?2-6x parabolü üzerinde alınan 
A noktalarından x eksenine indirilen JAHJ dikmele- 
rinin orta noktalarının geometrik yeri aşağidakiler- 
den hangisidir? 


9 
A) y2—6x B) ya >X GC) y2 4x 
< 3 
D) y2—3x E) yi> 5* 
Analitik düzlemde 
4x2 —3xy4y? — 10 
denklemi ne belirtir? 
A) Çember B) Elips G) Hiperbol 
D) Parabol E) Paralel iki doğru 


Analitik düzlemde - 
X2 — 4xy4y?42x —y4 10 
denklemi ne belirtir? 


A) Çember 
D) Parabol 


B) Elips G) Hiperbol 
E) Kesişen iki doğru 





| 1-B 2-A SA 4-A 5-E GA 7-A 8-D 9-E 10-E 


11-D 12D 13E i4E 15B 16-0) 
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TEST / 14 


m e 
13. Analitikdüzlemdete R, 
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UZAYDA DİK KOORDİNAT SİSTEMİ 


1. Analitik uzayda A(3, —1, 4) noktasının kodu kaçtır? 5. 
8. 


A) -3 B) -1 o) 1 D)3 Ep) 4 





Analitik uzayda şekilde verilenlere göre, A 
5 Ni sının ordinatı kaçtır? en 
- Analitik uzayda A(-1,4,3) noktasının kodu ile- 


B(6,7,—-4) noktasının apsisinin toplamı kaçtır? 


A)3 B)4 G5 D)6 D7 


A) -5 B) 0 G9 D) 10 E) 11 








3. 
- 9. 
1 
i | 
Analitik uzayda şekilde verilenlere göre, P nok- 
Analitik uzayda  gökilüe, verilenlere göre, Phok- tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? | 
tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
ş A) (5—-8,—4) B) (5-4-8) o) (4,-8,5) | 
A) (5.7.6) B) (5.67) C) (6.5.7) b) C4,5-8) E) G8.-4,5) | 
D) (6.7.5) E) (7,5,6) | 
| 10. 
4 7. | 
Analitik uzayda, şekilde verilenlere göre P nok- Analitik uzayda şekilde verilenlere göre, P nok 
tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? tasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (4.5.6) B) (4.65) O) (54,6) A) (4-68) B) (4,9,-6) 0) 64.9 
D) (5.6.4) E) (64,5) Dm Ep 
G SERİSİ Sü 
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UZAYDA DİK KOORDİNAT SİSTEM | 

















TEST /1 
























11. 
Analitik uzayda ayrıtları 2 br olan küp şekilde göste- 
rilmiştir. 
Buna göre, D noktasının koordinatları aşağıdakiler- Analitik uzayda, yukarıdaki birim küplere ayrılmış 
den hangisidir? şekilde verilenlere göre, P noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (22,2) B) (2-2-2) O) -2.-2.2) 
D) 22,2) E) 2-2-2) A) (4.5.5) B) (9.4.5) 0) 6.-5.-4) 
D) (5.-4,-5) E) (4.-5.-5) 
Analitik uzayda ayrıtları |AD | -8 br, |AB| <7 br 12. 
|FC|6 br olan dikdörtgenler prizması şekilde göste- 
rilmiştir. 
Buna göre C noktasının koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 
A) --8,7,6) B) (8,7,6) C) (8,-7.6) ZAP 
ZA) 
D) (7.8.6) B (7.68) a / 
ALM “4 
Ki 
DE 
İİİ 
A 
Analitik uzayda, birim karelere bölünerek göste- 
rilmiş olan şekilde A, B ve C noktalarının koordinat- 
ları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril- 
miştir? 
A B C 
Analitik uzayda |AB|-4 br, |BF| <3 br, |FG| <7 br A 6-42) (45-4) 6-3-2) 
olduğuna göre, şekilde verilen dikdörtgenler priz- cig 4 e 
masının B köşesinin koordinatları aşağıdakilerden B) (52-4) (4,5,-4) (5.-4.-3) 
hangisidir? CO) (5.-4.2) (4,5,—4) (5.—4,.-2) 
D 4,-6,-4 4,5,2 4,3,-İ 
A 43-7) B) (4-73) C) (8-74) İM Sie 
-42,5 -4,5,4 -2,5,-3 
D) 734) E) 74) e e - 
3-D 4-E 5-C 6-B 7-A 8-D S-A 10-B 11-C 1 2-8) 
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UZAYDA DİK. KOORDİNAT SİSTEMİ 





1. © Analitik uzayda A(<5,8,1) noktasının xOz düzle- 5. 


mine uzaklığı kaç br dir? 


A)1 B)3 G5 D)7 E) 8 


2. Analitik uzayda A(3,5,7) noktasının apsisi —-1 olan 
noktaların oluşturduğu düzleme uzaklığı kaç br dir? 





6. 
A)J8 B)4 C)5 D) 6 E)7 
7. 
3. Analitik uzayda A(-1,4,2) noktasının Z—--2 düzle- 
mine uzaklığı kaç br dir? 
8. 


A)3 B) 4 C) 5 D) 6 E)7 


4. Analitik uzayda A(1,2,-3) noktasının orijine uzaklığı 
kaç br dir? 


AVA BS O4 Ds Bes 


O SERİSİ Sü 








Analitik uzayda, şekilde verilen XOy düzlemi 
üzerindeki kübün C köşesinin orijine uzaklığı kaç br 
dir? 


A2 B4 ON? DD: poğç 


Analitik uzayda A(a-1, 2a*1, a4) noktası yOz 
düzlemi üzerinde olduğuna göre, B(a, at1,-1) nok- 
tasının başlangıç noktasına uzaklığı kaç br dir? 


AYIS B2A3 OZ DYE ge 


Analitik uzayda A(2,3,5) noktasının y eksenine 
uzaklığı kaç br dir? 


A)3 BY G5 D)N29  Eya 


: 


Jj 





Xx 


Analitik uzayda şekilde gösterilen P noktası için 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 


A) apsisi5tir. 

B) ordinatı -1 dir. 

C) kodu4tür. 

D) Ox eksenine uzaklığı 4 br dir. 
E) Oy eksenine uzaklığı V41 dir. 








8. 





Analitik uzayda, şekilde verilenlere göre, A ve B 
noktaları arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A2/19 Be2 Osy2 Dağ 3 


10. Analitik uzayda A(1,3,-2) ve B(3,1,0) noktaları 
arasındaki uzaklık kaç br dir? 


Y)2 Bale Ga Dsy2 Es 


arasındaki uzaklık 13 br olduğuna göre, |a-1| 
kaçtır? 


A) 3 B)3v2 C)4 D) v21 E)5 


12. 





Analitik uzayda, şekilde verilenlere göre, A ve B 
noktaları arasındaki uzaklık kaç br dir? 


A)2/3 Ba2y6 c)y26 Days Ey 


| 
| 
| 
| a e 
| 
| 
| 
| 
| 
Je 
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TEST /2 


13. Analitik uzayda 
A(3,2,—1) 
B(6, —2, 4) 
C(a, —1, -6) 
noktaları veriliyor. 
JAC||JBC| olduğuna göre, a kaçtır? 


47 2 
— B) 15 o) 11 Dp) — Ej 
A ) ) > ) 


14. 





Analitik uzayda, yukarıdaki birim küplere ayrılmış 
şekilde verilenlere göre, P ve K noktaları arasında- 
Ki uzaklık kaç br dir? 


AV34 Bjay2 CO YBO D3y3 E)aN2 


15. Analitik uzayda, ayrıt- 
ları 2 br olan küp 
üzerindeki A ve ayrıt- 
ları 4 br olan küp 
üzerindeki B noktası 
şekilde gösterilmiştir. 
IBK|<JBP| olduğu- 
na göre, Ave B nok- 
taları arasındaki uzak- 
lık kaç br dir? 





K 
A3Y1O0 B2/22 CjaY5 Ds 52 


16. Analitik uzayda A(8,9,—-10) noktasında bulunan bir 
cisim xOy düzlemine dik hareket ettirilerek 5 br yak- 
laştırılıyor. Daha sonra yOz düzlemine dik olacak şe- 
kilde hareket ettirilerek, bu düzlemder 3 br uzak- 
laştırılıyor. 

Cismin bulunduğu yeni konumun koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (5.9,-15) 
D) (8,4,-10) 


B) (5,9,—5) ©) (ı 1 ,9,-5) 
E) (8,14,-2) 





10-C 11-AA 12C 13-A 14-A 15-B 16-C 





GEOMETRİ SORU BANKASI 





UZAYDA DİK KOORDİNAT SİSTEMİ 








1 AÇ3,5,4) (0 


B(5,1,-2) 
Analitik uzayda A, C, B doğrusal, |AC|(BC)|, 


AÇ-3,5,4), B(5,1,-2) olduğuna göre, C noktasının 
koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (1,8.-1) 
D) 6.6.2) 


B) (13,1) 6) (2-3,1) 
E) (0,.1,0) 


2. o Analitik uzayda, A(3,1,-3) ve B(-1,5,7) 


noktalarının orta noktasının koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (5.1,4) B) (1-1,3) 
D) (3,1,-2) 


C) (0,-1,2) 
B) (1.3.2) 


3. Analitik uzayda, A(-1,4,3) ve B(3,0,1) 


noktalarının orta noktasının orijine uzaklığı kaç br 
dir? 


A)1 B)2 o) 3 D) 4 E)5 


A 


Analitik uzayda, |AC| -4JAB|, A noktasının ordinatı —2 
B noktasının ordinatı 1 olduğuna göre, C noktasının 
ordinatı kaçtır? 


A)4 B)7 Cc) 10 D) 13 E) 16 


G SERİSİ 
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A 


Analitik uzayda |AC|-4|JBC|, A(-2.6,9), 
olduğuna göre, B noktasının koordinatları 
dakilerden hangisidir? 


(2-21) 
aŞağı- 


A) (1,0,3) B) (2,1,3) 
D) (112,1) 


© (03-1) 
E) (41,0,4) 


Analitik uzayda 
A(3,1,-2) ve B(12,-5,13) 
noktaları veriliyor. 
C € JABJ ve |AC|-2(BC)| 
olduğuna göre, C noktasının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) (7.-2,5) 
D) (9,-3,8) 


B) (4,8,6) ©) (3.1-2) 


E) (6.—1,4) 


Analitik uzayda 
A(1,3,0) ve B(3,-1,4) 


noktaları veriliyor. 
AB| 2 
B € (AC) ve e 
(ACI JAC| 5 


olduğuna göre, C noktasının koordinatları aşağı- * 


dakilerden hangisidir? 


A) (5.-6,4) B) (9.-9,12) 
D) (6.—-7,10) 


C) (5-5,8) 
E) (6.-5,4) 





Analitik uzayda, (ACI y eksenini B noktasında kesiyor. 


AB| 2 > 
A(6,0,4), JAB| -— Bno İ una 
( i ) TACI “5 ktasının ordinatı 4 olduğ 


göre, C noktasının koordinatları aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) (8,4,.-2) B) (6,—4,8) O 42-1) 
D) (6,8,-4) E) C9,10-6) 


e——— ———— — — — — —————————————— 
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g. 






12 
AB,6,12) 
— —y 
eg BE60 
J (8,6,0) 
Analitik uzayda şekilde verilenlere göre, AOB 
üçgeninin alanı kaç br? dir? 
A) 60 B) 55 C) 50 D) 45 E) 40 14. 
10. 





Analitik uzayda A(0,8,6), B(6,8,0) olduğuna göre, 
AOB üçgeninin alanı kaç br? dir? 


A)7YAi B)eyat Osyı3 D)9J5 E)8v39 





11. Analitik uzayda şe- 
kilde verilen üçge- 
nin alanı kaç br? dir? 





”X 


Cc) 7v3 





A)s/3 B)6v5 D)18V/3 E9v6 


12. 





Analitik uzayda |AD|—JOD)| olmak üzere şekilde 
verilenlere göre, A(ABC) kaç br? dir? 


ASYe B9/3 Ces D7y2 Ee 





13. Analitik uzayda P(0,0,5) noktasının A(4,0,0) ve 


15. 


16. 





TEST /3 
B(0,4,0) noktalarını üzerinde bulunduran düzleme 


uzaklığı kaç br dir? 


A)2 B)2v2 Cc 4 DAP OE 








Analitik uzayda A(6,8,7) noktası şekilde gösterilmiştir. 


xOz düzlemi şekilde gösterildiği gibi yukarı doğru 2 
br ötelenirse, yeni oluşan düzleme göre, A nok- 
tasının yeni koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 





C) (6.6.7) 
E) (8,8,7) 


A) (6,8,5) B) (4,8,7) 
D) (6,8,9) 


Analitik uzayda her üç eksenede dik uzaklığı 4 br 
olân kaç farklı nokta vardır? 


A) 1 B)2 Cc) 4 D) 6 E)8 


Analitik uzayda, x ve y eksenlerine uzaklığı 7 br 
olan, z ekseni üzerindeki noktaların koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (004) (00-4) 
B) (0.05) £ (0.0,-5) 
C) (00,6) o (0,0-6) 
D) (007) (00-7) 
E (0,08) o (0.0,-8) 





| 1-B 2-E -C 4-C 5--A 6D 7-D 8-E g-A 10-B 11-D 12-A 13-B 14-C 15-E 16-D 





G SERİSİ 207 


GEOMETRİ SORU BANKASI 
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TEST/4 


e ge A Ae e a Şe e e e e m e Gİ ga çi Si emer e Sea 


1. Analitik uzayda A(3,5,-2) noktasının x eksenine 
göre simetriği olan noktanın koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) -3.5,-2) 
D) (3,-5,2) 


B) -3,-5.2) ©) (3.5.2) 


E) F2,5,3) 


: 


2. o Analitik uzayda A(7,9,-6) noktasının y eksenine 
göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (7,-9,-6) 
D) (-7,9,6) 


B) (-7,9,-6) C) (7,9,6) 


E) (6,9,7) 


3. Analitik uzayda A(3,7,-4) noktasının z eksenine 
göre simetriği olan nokta aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (3.7,4) B) 3.—-7,-4) 
D) (4—7,-3) 


6) (3,-7,4) 
E) (4-7,3) 


4. o Analitik uzayda A(-3,5,2) noktasının xOz düzlemine 
göre simetriği olan noktanın koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (3,5.-2) 
D) (5.-3,2) 


B) 3.-5,2) 0) (25-3) 


E) -2,-5,3) 


Sağlam ai m 
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5. Analitik uzayda A(1,-6,4) noktasının yOz düzlemine 
göre simetriği olan noktanın koordinatları aşağıda. 
kilerden hangisidir? 


A) (1-64) B) £1,6.-4) 
D) ( 4-6) 


O) (1.64) 
E) ( 54,6) 


6. Analitik uzayda A(-1,3,5) noktasının apsisi 4 olan 
noktaların oluşturduğu düzleme göre simetriği olan 
noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (3.-5,1) B) (5,3,4) 


D) (4,3,5) 


O) (-1,-3,-5) 
E) (9,3,5) 


7. Analitik uzayda A(-5,4,2) noktasının kodu -1 olan 
noktaların oluşturduğu düzleme göre simetriği olan 
noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (6. 4-1) 
D) (2,4.-5) 


B) C1,4.2) C) (-5,4,-4) 
0 cI-1-1) 


8. Analitik uzayda A(-1,4,2) noktasının orijine göre 
simetriği olan noktanın koordinatları aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


A) (1-4-2) 
D) (4.2.-1) 


B) C1,4.2) G) (2,4,-1) 
E) (2-14) 


şöminenin sö ninimliisnnlmiüepilğnmk ilini Mm içip 


mk min a m ekin e 
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9g. Analitik uzayda A(6,-1,4) noktasının B(2,7,5) nok- 
tasına göre, simetriği olan noktanın koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (0.2.8) B) (6,15,-2) 
D) (10,-9,3) 


C) (3-9,10) 
E) C2,15,6) 


10. Analitik uzayda A(3,-2,4) noktasının B(-1,-2,7) 
noktasına göre simetriği olan noktanın koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A (1-2, ) B) (7-2,1) 0) (5.-2,10) 


11 


D) (1,0, mi ) E) (2,3.—-5) 


11. Analitik uzayda A(-5,2,0) noktasının orijine göre 
simetriği B olduğuna göre, B noktasının C(3,-2,4) 
noktasına göre simetriğinin koordinatları aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (1-2,8) 
D) (0, —-6,4) 


B) (4.-2,4) 0) (3.1.2) 


E) (4.2.—-2) 


12. Analitik uzayda A(3,1.—2) noktasının xXOy düzlemine 
göre simetriği B, B noktasının P(2,4,—-3) noktasına göre 
simetriği C dir. 

Buna göre (AC) nin orta noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 











TEST /4 





13. Analitik uzayda A(3,-1,2) noktasının başlangıç noktasi- 
na göre simetriği B, P(-1,2,0) noktasına göre simetriği 
C dir. 


Buna göre (BCJ nin orta noktasının koordinatları 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2-—1,0) B) (0,1,4) 
D) <2,3,-4) 


G) (8,.—-2,-4) 
E) (4,3,-2) 


14. Analitik uzayda A(4,6,-2) noktasının B(1,1,-1) e göre 
simetriği C dir. 
Buna göre C nin başlangiç noktasına göre simetriği 


olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 2,-4,0) B) (2,4,0) 
D) (0,4,2) 


C) (0.—4,-2) 
E) (0.-2,4) 


15. Analitik uzayda A(2,1,3) noktasının xOy düzlemine 
göre simetriği B, y-—2 düzlemine göre simetriği GC dir. 


Buna göre ABC üçgeninin alanı kaç br? dir? 


A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 


16. Analitik uzayda A(3,2,4) noktasının sirasıyla xXOz, yOz 


düzlemleri ve z eksenine göre simetriği olan noktalar B, 
D,Cdir. 


Buna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç br? dir? 








A) (1.0.1) B) (3.-2,6) O) (2,4,5) 
D) (2,4.-5) E) (3,2,.-4) A)8 B) 12 6) 16 D) 20 E) 24 
© 2D 3-B 4B 5A GE 7C B-A 10C İ1A 12D 13E 14B 15-4 16-E 
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İ. © Analitik uzayda merkezi başlangıç noktası yarıçapı 
5 br olan küre denklemi aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 


A) x24y2422- (5 

B) XxX 4*y?7422-5 

C) xy? 22-25 

D) (X—5)2-4(y - 5)24(2 —5)2-0 
E) (5)24(y4-5)24-(245)20 


2. o Analitik uzayda merkezi MK(3,1,4) ve yarıçapı 6 br 
olan küre denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (043)24(y11)24(244)2-36 
B) (X43)24(y-41)24-(244)2-6 
C) (X—3)24(y — 1)24(2 — 4)2-36 
D) (X—-3)24(y — 1)24 (2 — 42-6 
E) (-3)74(y -4)24(2 — 1)2>36 


3. Analitik uzayda denklemi (X-3)24-(y-1)2-4-(2-- İya-2 
olan kürenin yarıçapı kâç br dir? Ni 


A) v2 B)2 o) 22 D)4 Eyay2 


4. Analitik uzayda denklemi (X41)7-4(y-3)7 -(245)2-20 
olan kürenin merkezinin koordinatları ve yarıçapı 
aşağıdakilerden hangisidinde doğru verilmiştir? 





A) M(1-385) , rs5 

B) M-13-5) , r-20 

C) M1-3,55) , r20 

D) MC13-5) , rsojş 

E M1-35) , r-2j5 
G SERİSİ 














Analitik uzayda yukarıda şekli verilen küre yöz 
düzlemine teğet olduğuna göre, kürenin denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (X—6)24(y — 4)24(2 — 3)2-36 
B) (x46)24(y44)24(243)2-36 
C) (X—6)24(y — 4)24-(2 — 3)2-6 
D) (X46)24-(y44)24-(243)2-6 
E) (X—6)24(y4-4)24-(z — 3)2-36 


Analitik uzayda merkezi M(0,2,1) ve yarıçapı 4 br 
olan küre denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x24y2422—-4y—22—11-0 

B) x24y2422—4x-2y-11-0 
C) x24y242242x — 4y422 — 8-0 
D) x24y2422— 6x42y — 32450 
E) x24y242244y427—11-0 


Analitik uzayda merkezi M(3,-2,4) ve yarıçapı 
2/3 br olan kürenin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) x24y242246x — 4y4-87—5-0 
B) x24y2422 - 6x44y - 874170 
GC) x24y242243x — 2y44241-0 
D) x24y2422 — 3x4-2y — 4742-0 
E) x24y2422—-8x—6y147— 11-0 


Analitik uzayda denklemi x2--y2 4-22—3x44y42—5-0 
olan kürenin merkezinin koordinatları aşağıdakiler- 


den hangisidir? 
3 1 
—22,— 
C) | > 2) 


E) (40,—-1) 


A) (3.4.1) B) (3,-4,—1) 


2-1) 
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9. Analitik uzayda denklemi x24y2422-6x44y2z—-8-0 
olan kürenin merkezi ve yarıçapı aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) MÇC6,4,2), r-4 
B) MG3,2,1), r-8 
O M-3.2,1), r-y22 
D) M8,-2.-1),r-y22 
E) M(8,-2.-1),r-4 


10. Analitik uzayda merkezi M(-1,2,4) olan ve orijinden 
geçen kürenin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) x24y242x44y482-0 

B) x24y242242x — 4y — 82-0 
GC) x24y2122 -x12y442-0 
D) x24y24224x - 2y - 42-0 
E) x24y74727>0 


11. Analitik uzayda merkezi M(-2,4,5) ve P(2,0,1) nok- 
tasından geçen kürenin denklemi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A)- (X—2)24(2 — 1)2-48 

B) (X—2)24(y14)74(24-5)2-24 
C) (x12)24(y — 4)24-(2 — 5)224 
D) X—2)74(y14)24-(24-5)7-48 
E) (x42)24(y—4)24(2 — 5)2-48 


12. Analitik uzayda merkezi M(1,3,2) ve xOy düzlemine 
teğet olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) X—1)24(y—-3)24(2 22-1 
B) (X—1)24(y—3)24(2 — 2)2-3 
CO) «-1)24(y—3)24(2 — 22-4 
D) (X—1)24(y—3)74(2 — 2)2x5 
E) (X—1)24(y—-3)24(2 — 2)5-9 
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13. Analitik uzayda merkezi M(2,3,4) ve x eksenine 
teğet olan kürenin denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A X—-1)74(y—3)24(2 -4)7>13 
(X—2)24(y —3)24-(2 — 4)2-20 
(X—2)2-4-4(y —3)24(2 — 4)2-25 
(X—2)24(y —3)2-4 (2 — 4)230 
(x—2)24(y —3)24(2 - 42-35 








14. Analitik uzayda merkezi M(3,-3,3) olan ve koordi- 
nat eksenlerine teğet olan kürenin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? ; 


A) (X—-3)24(y143)24-(2 — 3)70 
B) (X—3)24(y4-3)2-(2 — 3)7-3 
C) (x—3)24(y43)24-(z — 3)2-6 
D) (X—-3)24(y43)2-4- (2 — 3)2-9 
E) (X—3)24(y43)24(2 — 3)212 


15. Analitik uzayda denklemi 
X2-4-y24-2242x — 4yt62>1 
X24y2 4-22 42x14y — 22-5 


olan kürelerin merkezleri arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 


A) 5v2 B) 4v2 C)5 D) 4 E)3 


16. Analitik uzayda denklemi 
X24y2422 — 6x4-8y4 


olan kürenin merkezinin başlangıç noktasına uzak- 
lığı kaç br dir? 


A) 1 B)2 Cc) 3 D)4 E)5 





1-C 2-C -A 4D 5-A GA /-B 8-D 


10-8 11-E 12-C 13-C 14-D 15-B 16-E 
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TEST /6 


m 


1. © Analitik uzayda denklemi 
X—-2)24(Y —3)24(2 — 4)2—-9 
(x—8)24(Y4-5)24(2 — 4)? —k 


küreleri dıştan teğet olduğuna göre, k kaçtır? 


A)4 B) 9 C) 16 D) 25 E) 49 


2. Analitik uzayda 
(X—3)2-4-(y —7)24(241)2-1 
(X-2)24-(y--5)2-(24-1)2-9 


kürelerinin birbirlerine en yakın noktaları arasında- 


ki uzaklık kaç br dir? 


A)3 B) 5 Cc) 7 D) 9 


3. Analitik uzayda 
X24y242242x — 4y — 2245-0 
X24y2 4-22 — 10X42y427423-0 


küreleri arasındaki en uzak mesafe kaç br dir? 





A)4 B)7 G) 10 D) 13 E) 16 


4. Analitik uzayda x24(y -2)24(213)2-9 küresinin 
P(6,6,3) noktasına en kısa uzaklığı kaç br dir? 





A) 222 -3 GC) 25213 


D)8 E)6y3 
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Analitik uzayda denkiemi 
X24y2 422 — 8x42y — 4z— 4-0 


olan kürenin yüzey alanı kaç br? dir? 


A) 687 B) 70x GC) 82x D) S4r E) 1007 
Analitik uzayda denklemi 
X2-4-y2 4-22 — 6X4-4y49—0 
olan kürenin hacmi kaç 7 br9 tür? 
25 
A)sY3 o B)8 o) D) > E) 32 


Analitik uzayda orijine uzaklığı 7 br olan noktaların 
geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


e z 


xy 4227 


vu) 


XE4y? 42249 
&-7)4(Y-7)24(2—7)2-0 
(X*7)24-(Y4-7)24-(24-7)2-0 


SUS 9 


X24y2 (2 — 7)20 


/ 


Analitik uzayda A(-3,1,4) noktasına 3 br uzaklıkta 


olan noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden 
hangisidir? 


ce 


X24y74-2246X — 2y482-0 
X24y242246x — Py —82415-—0 


Sc 9 


X2-y24-2246x — 2y — 824170 


U 


X2-4-y2 4-22 — 6Xx42y4-87415-0 


Li 


XY? 422 — 6x42y482417-0 
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TEST /6 





9. 


10. Analitik uzayda 


11. 


12. 


1-E 


Analitik uzayda 13. Analitik düzlemde A(4,2,2) noktasından geçen ve 


koordinat düzlemlerine teğet olan kürelerin mer- 


24y2472 -3y- — : 
YERE sexy azim kezleri arasındaki uzaklık kaç br dir? 


denklemi bir küre belirttiğine göre, n in alabileceği 
en büyük tam sayı değeri kaçtır? 
A)2 B)4 C) 6 D)4y3 E)8 


A)4 B) 5 c)6 D) 7 E)8 


14. Analitik uzayda denklemi 
X—6)24(y14)2 (24 4y3)>15 


olan küreye başlangıç noktasından çizilen teğetin 


X24y242244x — 6y421n0 uzunluğu kaç br dir? 


denklemi bir nokta belirttiğine göre, n kaçtır? 
A) 5 B) 5/2 C)7 D) V85 E) 9 


A) B) 13 





15. Analitik uzayda denklemi 


Analitik uzayda X24-y24-2242x — 6y442 — 110 


olan küre merkezinden 4 br uzaklıkta bir düzlemle 
kesiliyor. 


X24-y2 4-22 4-6X — Ay — 224k-0 
denklemi bir küre belirttiğine göre, k nın alabileceği 


en büyük tam sayı değeri kaçtır? Buna göre, elde edilen daire kesitinin alanı kaç x br? 


dir? 
A) 14 B) 13 GC) 12 D) 11 E) 10 
A)5 B) 6 C)7 D)8 E)9 


Aşağıda denklemi verilen kürelerden hangisi x ek- 
senine teğettir? 
16. Analitik uzayda denklemi 
(X— 102 (Xx 12)74(x42)2>1 
olan kürenin başlangıç noktasına en yakın noktası K dir. 
Buna göre, |OKJ kaç br dir? 


A) X—-1)24(y13)24(21-2)2 13 
B) (X4*3)24(y—4)7-(2 — 5)2-9 
G) (X—1)214(y43)2 (2 — 2)2-5 
D) (x—5)244(y44)2 (2 — 1)2-25 
E) (X46)241y-4)24(243)2-6 di BŞ DE pa 
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2-D 3-C 4-A 5-E 6D 7-B 8-C 9-D 10-A 11-B 12-A 13-D 14-D 15-E 16-D 
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UZAYDA DİK KOORDİNAT SİSTEMİ 


1. o Analitik uzayda apsisi, ordinatı ve kodu eşit olan 
noktalar içinde xOy düzlemine uzaklığı 4 br olan 
noktaların kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) ((2.2.2), (-2.—-2.—2)) 





B)ev2, 22,212), (-2v2, -2j2, -2 yap 
C) 1(4,4,4), (-4,.-4.-4)) 

D) ((2.2.2)) 
E) 1(4.4,4)) 


2. o Analitik uzayda orijine uzaklığı 13 br, x eksenine 
uzaklığı 5 br olan noktaların geometrik yeri nedir? 


A) Merkezi (12,0,0) veya (-12,0,0) yarıçapı 5 br, yOz 
düzlemine dik iki çember 


B) Merkezi (12,0,0) veya (-12,0,0) yarıçapı 5 br yOz 
düzlemine paralel iki çember 


C) Yarıçapı 5 br olan küre 
D) Merkezi M(5,0,0) yarıçapı 12 br olan küre 
E) İçi boş bir silindir 


3. Analitik uzayda xOy düzlemi üzerinde A(0,0,3) nok- 
tasına uzaklığı 5 br olan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Merkezi M(0,0,0) yarıçapı 5 br olan küre 
B) Merkezi M(0,0,0), yarıçapı 4 br olan küre 


C) Merkezi M(0,0,0), yOz düzlemi üzerinde, yarıçapı 
4 br olan küre 


D) Merkezi M(0,0,0), xOy düzlemi üzerinde, yarıçapı 
4 br olan çember 


E) Merkezi M(0,0,0), xOy düzlemi üzerinde, yarıçapı 
5 br olan çember 


4. o Analitik uzayda merkezi M(4,4,4) yarıçapı 5 br olan 
küre ile xOz düzleminin arakesit kümesinin 
geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? 


A) xOz düzlemi üzerinde merkezi M(4,0,4) yarıçapi 
3 br olan çember 


B) xOz düzlemi üzerinde merkezi M(4,0,4) yarıçapı 
4 br olan çember 


GC) xOz düzlemi üzerinde merkezi M(4,0,4) yarıçapı 
5 br olan çember 


D) Merkezi M(4,4,4) yarıçapı 3 br olan küre 
E) Merkezi M(4,4,4) yarıçapı 4 br olan küre 





mM REM 





TEST /7 


5. & Analitik uzayda xOz düzlemi üzerinde A(-İ,5,6) nok; 
tasına uzaklığı 13 br olan noktaların geometrik yeri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Merkezi M(0,5,6) yarıçapı 5 br olan çember 
B) Merkezi M(0,0,6) yarıçapı 12 br olan çember 
C) Merkezi M(-1,5,0) yarıçapı 12 br olan çember 
D) 
E) 
6. Analitik uzayda 

Ix) s2 

iyi s2 

iz| <2 
şartını sağlayan noktaların bulunduğu bölgenin 
hacmi kaç br3 tür? 


Merkezi M(-1,0,6) yarıçapı 13 br olan çember 
Merkezi M(-1,0,6) yarıçapı 12 br olan çember 





A)8 B) 18y2 Cc) 32 D) 64 E) 96 
7. Analitik uzayda 
ixi52 
Iyis3 
Iz) s2 
şartını sağlayan kaç farklı nokta vardır? 
A)1 B)2 C)4 D)8 E) 16 


8. Analitik uzayda 
—isxs2 
-—3sys1 
-İszsi 


şartını sağlayan noktaların bulunduğu kapalı böl- 
genin yüzey alanı kaç br? dir? 
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9 13. Analitik uzayda A(5,-1,4) noktasının yOz düzlemi 
( üzerindeki ordinatı i, kodu -2 olan noktaya göre 
simetriği olan noktanın koordinatları aşağıdakiler- 
| den hangisidir? 
| A) <5,1,—4) B) (1.-1,4) C) (4,0,0) 
| D) (5,2,6) E) £5,3,-8) 
Analitik uzayda, şekilde gösterilen (T,ABC) pirami- 
dinin hacmi kaç br3 tür? 
iti ktasına uzaklığı 3 br olan 
0 D) 50 E) 40 14. Analitik uzayda A(3,4,2) no na uza r 
| e e K noktaların geometrik yeri aşağıdakilerden hangi- 
| sidir? 
| 10. A) x24y2422— 6x — 8y - 424200 | 
B) Xx24y2427 —6x—8y-—4z-0 
C) x24y2427-9 
D) x24y242246x4-8y4-42120-0 
| E) X24y242246x48y4-42410-0 
i 
| / : 
| Analitik uzayda, A(0,0,9), B(6,0,9), C(0,8,9) olduğu- i il 
na göre, (O,ABC) piramidinin hacmi kaç br? tür? deg 
- 
A) 216 B) 108 Gc) 90 D) 84 E) 72 15. Analitik uzayda A(3,-1,4) noktasının x ekseni 
üzerindeki apsisi -2 olan noktaya göre simetriği 
olan nokta aşağıdakilerden hangisidir? 
| 11. Analitik uzayda tabanına ait köşeleri A) (2,03) B) <7.4,-1) OL 
J 
İ A(1,.1,-2) D) (1.-6,4) E) <7,1,-4) 
| B(6,1,-2) 
C(6.5,-2) 
tepe noktasının koordinatları T(6,1,7) olan (T,ABC) 
piramidinin hacmi kaç br3 tür? 
A) 10 B) 20 Cc) 30 D) 40 E) 50 
16. Analitik uzayda denklemi 
| le (X43)24-(y — 2)24-(z — 6)7-25 
2 82 —- 62 
İ 12. Analitik uzayda merkezi (X43)24 (y — 8) (2 — 6)" 25 | 
M(3.—-3,6) yarıçapı 5 br MG-39 kürelerinin arakesit kümesi aşağıdakilerden hangi- 
olan içi dolu küre ile r sidir? 
yOz düzleminin arakesit ' 
üzeyinin alanı kaç br? ; 
ik : : A) Merkezi M(-3,4,6) yarıçapı 3 br olan çember 
B) Merkezi M(-3,4,6) yarıçapı 4 br olan çember 
— C) Merkezi M(-3,5,6) yarıçapı 5 br olan çember 
D) Merkezi M(-3,5,6) yarıçapı 4 br olan çember 
i A) 37 B) 4x. C) 9x D) 16x E) 25x E) Merkezi M(-3,2,6) yarıçapı 5 br olan küre 
CC 2B 3D 4A 5E 6D 7D 8&D SA 10E 11-C 12D 13SE 14A İSE 16-0) 
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Test (1) Uzayda Dik Koordinat Sist. 








Test (2) Uzayda Dik Koordinat Sist. 
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Test (3) Uzayda Dik Koordinat Sist. 








Test (4) Uzayda Dik Koordinat Sist. 








Test (5) Uzayda Dik Koordinat Sist. 





Test (6) Uzayda Dik Koordinat Sist. 








Test (7) Uzayda Dik Koordinat Sist. 





Test (1 -5) 
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Uzayda Vektörler 
KONUYA BAŞLAMA TARİHİ BİTİRME HEDEFİ BİTİRME TARİHİ 
NOTLAR: 


bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb3bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbPbbbbbDbbbbbbbbbbbbbDbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbhbbbbpbbbbbbbbbh) 





eğitim yayınları 





PDDPbbbbbbb2bbbbbp3bbbpbbpp3ppbbbpbbbb)ppbbepbbpbbbbbbbpbbbbEbbpbb»ppbppbbppbbppbbDp pad kün kepi kbikciklkkbibb 022110 bek ebekle bebe) 52023 0h00 2 40 8222920022 ALİ a yanları 











UZAYDA VEKTÖRLER 


1. — Analitik uzayda 


— 

A -(a-2,3, 2b) 
— 
B-(-3,c-1,4) 
>— > 

AzB 


olduğuna göre, a--b--c toplamı Kaçtır? 


A)3 B) 4 C)5 D) 6 E)7 


2. o Analitik uzayda 


> 
A -(2,-5, 4) 
— 
olduğuna göre, 2A vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 
5 
A) (4,-10,4) B) (1-22) G) (4.—5,2) 
D) (4.-10,8) E) (2,.-5,4) 


3. Analitik uzayda 


olduğuna göre, a — b-2c kaçtır? 


A) -9 B) 7 Cc) -3 D) 1 E)3 
4. Analitik uzayda 
— 
A <(1,2, -1) 
— 
B (3,1, 4) 
N lp > 23 
olduğuna göre, A- B vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 
A) 4.-3.-3) B) (2,-1,5) 6) (-2,1,-5) 
D) (4,3,3) E) (2.6.-1) 


A cerplici 





5. Analitik uzayda 
—> 
A-(1,-5,4) 
> 
B-(4,-1,2) 


- .. > > .. 
olduğuna göre, 2A — B aşağıdakilerden hangisidir? 


A) <2,6,1) B) (0,1,4) 
D) (2,9.—-6) 


©) (3.2.4) 
E) <2.-9,6) 


> —> 
6. Rte A ve B vektörleri için 
—— 
2A4B -(5,4,1) 
— — 
A43B -(10,2, -2) 
— 


olduğuna göre, A vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) (1.2.1) B) (1,0,4) 


D) (1,0,3) 


0) (3,0,—1) 
E) (0,0,2) 












Nİ 
7 






PAEID 


Map 


KahtE 






( 


>— —> 
7. RöteA ve Bvektörleriiçin 
>— > 
3A42B -(1,6, 1) 
— > 
2A4B -(1,4, 0) 
— 


olduğuna göre, A vektörü aşağıdakilerden hangi- 
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UZAYDA VEKTÖRLER << ——— — — 


9. Analitik uzayda 
> 
A —(4, a, 5) 
3 
B -(3,2,6) 


—> 
olduğuna göre, BA konum (yer) vektörü aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) (1-3-1) B) (1.3.1) C) (0,1,2) 
D) 2,0,4) E) (1 Ç3,2) 
10. Analitik uzayda 
—> 
A -(4,2,-—1) 
—> 
B -(8,-6,4) 
vektörlerine göre aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 
— —> 
A) AB-(-1,-8.5) B) BA-(1,8.-5) 


— > 
CO) Aş B-(7,-4,3) 


11. Analitik uzayda 
—> 
A -(2,-1,4) 
—> 
B -(3, 4, -2) 


> 
C <(m,m—n,k) 


13. 
14. 








—> 
Analitik uzayda şekilde verilenlere göre AB konum 
vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 
B) (1 0,8,0) C) (2.—6,4) 


E) (1,3.-5) 


A) (<10,-8,0) 
D) (0,4.-2) 





—> 
Analitik uzayda şekilde verilenlere göre BA konum 
(yer) vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


G) (0,-4,3) 
E) (2,6.-5) 


A) (1,-6,2) B) (8,10,7) 


D) (0,4,-3) 


15. 








sidir? > —> 
AC--B 
olduğuna göre, 2n-k toplamı kaçtır? 
A) (0,0,2) B) (14,1) G) (3.-1,0) a e 
D) (-1,0,2) E) (1.2,.-1 Analitik uzayda şekilde verilenlere göre AC-2BC 
e A) 18 B) 14 C) 10 D) 8 p) 4 vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) (4 —-6,2) B) (7,2,-6) 6) (0,—-4,0) 
D) (G6.—4,8) E) (2,0,4) 
16. Analitik uzayda 
— 
12. Analitik uzayda A —(3, 4, -2) 
8.  Analiti 5 
ii) AZ) B -(2,-1,4) 
A -(1,3,-1 ww — 
) AB—(3,-2,4) 2 -(0,4,6) 
z — ğ Ö i ğr- > — 
e e ii Seal koolingiları azal! olduğuna göre, ZAC - BC vektörü aşağıdakilerden 
olduğuna göre, AB konum (yer) vektörü aşağıda- se lak ii hangisidir? 
kilerden hangisidir? 
A) (2,-4,7) B) (4.0,-1) GC) (4,0,1) A) (7.3.-9) B) (8.-4,8) Cc) (2,-4,0) 
AKD) B) (1.1.0) C) (1.-1.0) D) Ç2,4,-7) E) (0,26) D) C4.-5,14) E) (4.56) 
D) (0,-2,4) E) (47-2) 
218 IG 3D SA 4D SE GA TE 8B SA 10E 118 izC ISA 14-0 o 15-B 16-D) 
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UZAYDA VEKTÖRLER 


1. Analitik uzayda 
- 
A 5(3, -2, 1) 


> 

* 

w 

Lİ 
isi 


olduğuna göre, D vektörünün koordinatları toplamı 
kaçtır? 


B)5 Cc) 6 


D)7 


E)8 





Analitik uzayda şekilde gösterilen dikdörtgenler 
prizmasının ayrıtları |AD|-8 br, |DG|-4 br, 

JFG|5 br olduğuna göre, BD-4DE vektörü aşağı- 
dakilerden hangisidir? 

A) (0,0,4) B) (0,0,-4) 


D) (4,0,4) E) (4,0.—4) 


3. Analitik uzayda şekil- 
de verilen dikdört- 
genler prizmasının 
ayrıtları |AD|-6 br, 
JAB|5br, |OD| 7 br 
olduğuna göre, 
BE DF vektörü aşa- 
ğıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) (0,-6,-14) 
D) (2,0,—-3) 





B) (0,-6,0) C) (0,6,0) 
E) (1,-4,68) 





Analitik uzayda ayrıtları JAB|—7 br, İBE|-4 br, 
JEF| 8 br olan dikdörtgenler prizması şekilde göste- 
rilmiştir. 
>. > <> e > 

Buna göre, AD*DF vektörü aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 

A) 4.4.8) B) (-4,7,8) 

D) 7,4,-8) 


C) (7.-4,8) 
E) (8,-4,7) 


maa mmamanan0naasssimtaneannasnmmmanmmanamamumınmammamaammmannmmanmanmz 
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6) £4,0.-4) 


220 








Analitik uzayda, taban ayrıtları 2 br, yüksekliği 6 br olan 
kare tabanlı dik piramitler iki farklı şekilde gösterilmiştir. 
S z 


— 
Şekillerde verilenlere göre OA-OB vektörü aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) (0,-4,2) B) (2,-3,6) 
D) (4,B,4) 


C) (-4,0,-4) 
E) (-8,4,0) 


6. Analitik uzayda A(2,-1,4) noktasının B(3,2,2) noktasına 


göre simetriği C dir. 
e ie z 

Buna göre zCA vektörü aşağıdakilerden hangi- 

sidir? 

A) (0,4,6) B) -2.-6,4) 

D) (2,6,-4) 


6) (1,-3,2) 
E) (1,3,-2) 


> > 
7. — Analitik uzayda A -(-1,1,2) olduğuna göre, |JAJİ 


kaç br dir? 
A)1 B)2 Cc) VE D)2y2 E)4 
8. Analitik uzayda 
—> 
A (4, -2, 3) 
vektörünün normu kaçtır? 
A)Y29 B)A7 O3Y3 Daş gs 








| 
i 
İ 
İ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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UZAYDA VEKTÖRLER 


9. 


10. 


12. 


1-A 


 GSERİSİ 




















TEST /2 

















Analitik uzayda 13. Analitik uzayda aşağıda verilen vektörlerden 
> hangisi birim vektördür? 
A-(2,.—1,4) 
5 
B—(1,0,3) 
— > 
olduğuna göre, (JA — BJ| kaçtır? LI Lil) gli ye 
3' 3'3 2'2' 2 22-2. 
1 v3 y2 ik MİNE 
5 E) v6 D)|—.——., E âJZi 
A)1 B) v2 Cc) v3 D) 5 ) v6 e i 2) İz ET) 
Analitik uzayda 14. Analitik uzayda 
> e 2 
A-(2,4.-1) Az (a S3) 
5 
ii ver 3 vektörü birim vektör olduğuna göre, a nın alabile- 
olduğuna göre, A* B vektörürün normu (uzunluğu) ceği değerlerin çarpımı kaçtır? 
kaç br dir? 
i 1 1 i 1 
A) -— B) —— GC) — D) — E)— 
A) yV3 BYS o2y2 D)3 E)2y3 ) )-5 ) ) Ig 
Analitik uzayda 15. Analitik uzayda 
— — 
A-(4,0,a) u—(a.—-a,a) 
B- (©,.—-1,b) vektörü birim vektör olduğuna göre, a kaç olabilir? 
vektörleri veriliyor. 
> 
IIBAJ| <5 br olduğuna göre, Ja — b| farkı kaçtır? A i B i G Nu iğ Dp LİN pi 
Iz Iz ) F ) WE ) 
A2Y8 B4 G3y2 Daf Eye 
16. Analitik uzayda 
i U—(2,1,2) 
Analitik uzayda A(2,0,3) noktası veriliyor. Hee 
2 > - vektörü ile ayni yönlü birim vektör aşağıdakilerden 
İJAB|-3 br olduğuna göre, B noktasının geometrik hangisidir? 
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
11 1 2 1 2 
A) xXy?- A)|——,—,— Bp), 
dn İz-33) A) 
ei ii yi &i 
G) x—2)24y21(2 —3)2—3 3'J3'J3 6' 6'3 
D) (X—2)24y24(2 — 3)2-9 İz 1 3) 
E) X24y2422-9 Bi 
2-B 3-A 4-B 5-D 6-C 7-C 8-A 9-C 10-E 11-D 12-D 13-C 14-A 15-D 16-6) 
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UZAYDA VEKTÖRLER 








PE RE RE am a a a e UZAYDA VEKTÖRLER 
1. Analitik uzayda 5. Analitik uzayda 9. Analitik uzayda 13. 
> YE ea a Gi N 
2,-(1,0,0) Ağ-2e,tde; - e, A 1-3) 
ii olduğuna göre, BA vektörü aşağıdakilerden hangi. B--i-js2k 
Se) sidir? e 5 
— (00.1) | C -2AB—A 
EŞ-(Ü,U, > N 
5 >— —>— — e NE / olduğuna göre, C vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 
vektörlerine standart birim vektörler denir. A)2e,t3e,-e, B) -2e,-3e,4 e, 
a 2 2 >— > — i 
Buna göre, A <(2,-3,5) vektörünün e,,e,, e stan- C)—e,t3e,-2e, D) 3e, - E,122 | — > —> — 2 > 
dart birim vektörlerinin lineer bileşimi şeklinde de 450 s4 | A) it2j-4k B)-5it3j-2k 
yazımı aşağıdakilerden hangisidir? emire ” i o > sjkak D) BitAjtSk 
7 a 
— —>— —> TBK 
> > > < 
A) 2e,-3e,t5e, B) 2e,t3e,t5e, Eer 
>— 2 > — > > İ 
C) e,-e,te, D)3e,—2e,t5e, 


> — — 
E) -5e,t3e,-2e, 
6. Analitik uzayda 
> >— > > 
A-de,t5e,-2e, 
vektörünün uzunluğu kaç br dir? 10. Analitik uzayda 
2. o Analitik uzayda 


ie 
> > 
A -(2,-5,4) 


— —> > 

A -(a-1)e,t(2a*3)e,—-ae, 
DA A2 Be O NY38 D2.A0 vektörü xOy düzlemi üzerinde olduğuna göre, a 

vektörünün e,, e, , e, standart birim vektörlerinin ) ) ) ) E)3y5 | 




























TEST /3 


Analitik uzayda 
— 
a -(2,1,-1) 
EE 
b -(2,4, 1) 
-$ 
c -(10,-5, -5) 
— — > 
csx.aty.b 
olduğuna göre, x*y toplamı kaçtır? 
A)5 B) 4 Cc) 3 D)2 E) 1 


Analitik uzayda 


ME 
V -(5, 7, —4) 
ii 

V, 2(1,1,-1) 
EE. 

V, <(2,0, 1) 
EE 

V, 2(41,4,2) 


> 0 > LL 22 > iç 
olduğuna göre, V vektörünün V,, V, ve V, vektör- 


| 
j 
i 
| 
1 
kaçtır? er ya di - ; 
lineer bileşimi şeklindeki yazımı aşağıdakilerden lerinin lineer bileşimi şeklinde yazımı aşağıdakiler- 
hangisidir? den hangisidir? 
3 3 
Ki — “ | A) -5 B) -1 Cc 0 D)1 E) 5 RE El 
—> IN ii 
A) 2e,-S5e,t12e, B)e,te,te, ai 7. Analitik uzayda i 2 EN Va Zş 9 a 
O) Se, -2e,t46, D) 2e,-5e,t4e, İİ A - 48,130, - &, | G) 3V,-2V,44V, D) 2V,#2V3- Va 
E) 2e,-5e,tde, fesi B-5Se,te,tde, | E) V,-3V,1V3 
ie 
vektörleri veriliyor. | 
> ı 
Buna göre, |İBAJ| kaç br dir? 
11 e 1d il iörlerden h 15. Analitik uzayda 
3. Analitik uzayda p Kellik uzayda aşağıda verilen vektörlerden han- -$ , 
K-2-34) AYSO BAT ©5 Das pek. | gisi A —(x, y, 2) ile zıt yönlüdür? dm 
a. > 7 
B <(0,4,-1) | B-(1.-2.2) 
EN N 
olduğuna göre, BA vektörünün e , e, e standart | eğ Me Vi vektörleri veriliyor 
birim vektörlerinin lineer bileşimi türünden yazımı i D) x.-y.-2) E) (2.y.X) > 412 > ra N 
aşağıdakilerden hangisidir? 8. | 2.A * i .B-0 olduğuna göre, a kaçtır? 
> > — — > — 
A) 3e,-5e,44 
e a | MŞ #; © m; BŞ 
C)2e,-7e,t5e, D) 2e,t7e,t5e, | 
> > > 
E) -2e,t7e,-Se, | 12. Analitik uzayda 
> —>— >— —> 
A -3i*5j-2k 
| BL? 16. Analitik uzayda 
—j|- — 
Z > a N Sa A -(2,1,-1) 
4. Analitik uzayda | olduğuna göre, AB ile aynı yönlü birim vektör aşağı- MEN 
— 5 3: N . e —2—2— dakilerden hangisidir? B -(-1,2,3) 
A -2e,-e, Yukarıdaki şekilde, analitik uzaydaki i, j, k standart 5 
ya eğe Eğ birim ve vektörleri gösterilmiştir. C —(3, 4, 1) 
B -83e,*2e,t2e — — — — 
ey Buna göre, A-(4,-2,3) vektörünün Ti K standart 3> 4— 3 4 olduğuna göre, C vektörünün A ve B vektörlerinin 
olduğuna göre, BA konum (yer) vektörü aşağıdaki- birim vektörlerinin lineer bileşimi türünden gösteri- A) SE i Bi J B) 5 i *5 J lineer bileşimi şeklinde yazımı aşağıdakilerden 
lerden hangisidir? mi aşağıdakilerden hangisidir? | 2 — > — hangisidir? 
— 
Olişljalk bi ek 
A) -e,—-3e,-2e, B)2e,te,-3e, A)4i-2j-3k B)4i—4j -3k KE A) A*-B Ma — a 
>— — — >— > —> >— >— — il —>— —- ai 
C)3e,—-4e,t2e, D) e,t2e,t3e, C)2it4j-3k D)3it4j-2k pH itj-k D) 2A-2B E) 3A-2B 
—>— > — > >— —> 
E) -e,-2e,-3€, b)3i-2j -4k 
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UZAYDA VEKTÖRLER 


m SE 


İ. © Analitik uzayda 5. 


> 
A-(2,3,-—4) 
5 
B -(4,a-1,b*2) 
>— 2 
A/B 
olduğuna göre, a.b çarpımının sonucu kaçtır? 
A) -70 


B)-50 o C)-30 D)10  E)30 


2. o Analitik uzayda 6. 


- — — — 
a -(m-—2)e,te,-3e, 





> > > > 
b -2e,t(n*t2)e,-e, 
— > 
a/b 
olduğuna göre, olduğuna göre, m*n toplamı kaçtır? 





7 17 19 
A)— B) 4 — — 
e ) G5 Kizi E) 

3. Analitik uzayda 7. 
3 
A -(5,2,a) 
NN 
B -(-1,6,4) 
NN 
C -(3,b, 0) 
—>— — 
AB //BC 
olduğuna göre, a*-b toplamı kaçtır? 
4 4 2 
A) -— B) -1 C)1 D) — E) — 
) 3 ) ) ) 3 ) 3 


4. Analitik uzayda 
—- 
a -(k-1,3,5) 
B -(4, -6, kem) 
vektörleri lineer bağımlı olduklarına göre, m kaçtır? 
A) -5 B) -6 C) -7 


D) -8 E) -9 


G SERİSİ e © e ii ikasi 









TEST/4 


Analitik uzayda 
— 
A >(2,4,-1) 
3 
B -(3,-2, 1) 


>> 
olduğuna göre, A.B skaler çarpımı kaçtır? 


Analitik uzayda 
> 
A-(2,1,-1) 
NN 
B -(-1,2,3) 


Ni 0 > > 
olduğuna göre, A.AB skaler çarpımının sonucu 
kaçtır? 


A) -11 B) -9 baz D) -5 E) -3 


Analitik uzayda, 
> 
A-(1,1,3) 
> 
B-(-1,2,4) 


— 0 Ş > > 
olduğuna göre, A .(A - B) skaler çarpımının sonu- 
cu kaçtır? 


A)2 B)0 GC) -2 D) -4 E) -6 
Analitik uzayda 

> — > 

A-2e,-e, 

Ze İN 

B-—e,-2e,12e, 

—$ 


— — 
C-3e,te, 


>— > 
olduğuna göre, AC. CB skaler çarpımının sonucu 
kaçtır? 


A) —21 B) -15 C) -7 D)3 


| 
i 
| 
| 
| 
| 
İ 


UZAYDA VEKTÖRLER 





9. Analitik uzayda 13. 
-— > > > 
u -2i43j14k 
— > > 
vVit4j-2k 


e lm 
Buna göre, u. v skaler çarpımının sonucu kaçtır? 


A)8 B) 6 c)4 D)2 E) 0 


10. Analitik uzayda 


A -e, 1,4) 14. 


3 
B -(3,2,1) 


——> 
olduğuna göre, <A,B> kaçtır? 


A)4 B)5 c)8 D10 OE 12 


vü 


11. Analitik uzayda 
> > — — 
A --e,t2e,t3e, 





> —>— > 
B -30,4 2,126, 15. 


——> 
olduğuna göre, <B,A> kaçtır? 


A)-2 B)3 04 DS E)6 


12. 





Analitik uzayda ayrıtları |AD|-6 br, |DG|-4 br 
İFG|8 br olan dikdörtgenler prizması şekilde göste- 





16. 





TEST /4 

Analitik uzayda 

— 

A -(2,3,a) 

5 

B <(-1,4,b) 

— — 

ALB 
olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? 
A) -10 B) -6 C)-4 D) 6 E) 8 


Analitik uzayda 
— —> —— 
a -3i*(m—1)ij*k 
— > > — 
b -2i—-3j—-4k 
vektörleri birbirine dik olduğuna göre, m kaçtır? 


7 
A)-E 
)-5 


e 
| 
© 
5 


7 
E) — 
ir 


Analitik uzayda 
> 2 > —> 
u -Se,te,ta.8, 


> 2 ,— — 
vse,tde,tde, 


vektörleri birbirine dik olduğuna göre, a kaçtır? 


A) -4 B) -2 Cc) 1 D)3 E)5 


Analitik uzayda 
— 
A -(1,3, 2) 
3 
B -(5,7,4) 
3 
C -(0,-2,4) 


3 

b -«y,2) 
vektörleri veriliyor. 
>— > 


rilmiştir. AB LCD olduğuna göre, z nin x ve y türünden ifade- 
j — - si aşağıdakilerden hangisidir? 
Buna göre, BD. BG skaler çarpımının sonucu kaç- 
tır? 
A) 2x*2y B) -2x*3y GC) 2x-4y 
A) 24 B) 40 C) 88 D) 92 E) 100 D) -4x-2y E) -2x—2y 
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1. — Analitik düzlemde 
X24y242246X — 4y4 102 — 8-0 
X2Hy? 4-22 — 4x46y442 — 5-0 
kürelerinin merkezi sırasıyla A ve B olduğuna göre, 


— 
AB vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (5, -5, -3) B) (3,5.-5) 
D) (-5.5,-3) 


C) (3,—3,5) 
E) (5.-5,3) 


> 

2. Analitik uzayda A —(2, 3, 4) vektörü ile aynı dorul- 
tulu zıt yönlü ve eşit uzunluktaki vektör aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) 2,3, -4) B) (2,.—3,4) 
D) (4,-3,-2) 


C) (4,3,2) 
E) ç2-3,-4) 


Sn > 
3. Analitik uzayda a -(3, —4, 12) vektörü ile zıt yönlü 
birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? 


12 4 3 
A) Dİ e 
138 13 13 13'13' 13 

3 4 12 
Ge pr 
138 13 13 13' 13'13 


pf4 3.12 
13 13 13 


e — —>——> — 
4. Analitik uzayda A -2i -j*2kile zıt yönlü birim 
vektör aşağıdakilerden hangisidir? 








Analitik uzayda 
— 
a —(2,1,-2) 
> 
b -(3,—12,4) 


vektörleri arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 


w 
a 
- 
pe 
a 


ye N 
39 39 39 39 3 


Analitik uzayda 
Pu —>— — —> 
A-2e,12e,te, 
> — — 
B-3e,tde, 


vektörleri arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 


a 2 B)-> O Di 


D 
EM 


Analitik uzayda 
> 
A —(1,—1,0) 
5 
B-(-2,0,k) 


vektörleri arasındaki açı 120" olduğuna göre, k nın 
alabileceği tamsayı değerleri çarpımı kaçtır? 


A) -4 B) -2 c)2 D) 4 E)8 


Analitik uzayda 
— 
A -(a,a, 2) 
5 
B -(2,2,0) 


vektörleri arasındaki açı 45“ olduğuna göre, a kaç 
olabilir? 


A)-Y3 o B)-1 o mp2 E3 











UZAYDA VEKTÖRLER 


9. Analitik uzayda 
> 
a -(1,2.1) 
b -(2,1.-1) 
vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? 


E) 1509 


A) 60" B) 90” Cc) 120" D) 135“ 


10. Analitik uzayda 
— 
A-(0,-vV3,1) 
53 
B -(0,-—1,0) 
vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? 


A) 0" B) 30“ GC) 45“ D) 60* E) 90* 





11. Analitik uzayda 
> 
A -(2,2, 0) 
> 
B -(2,0,2) 
vektörleri arasındaki açı kaç derecedir? 


A)60* Oo B)759 oOC)90* D)120* (o E) 150“ 


12. Analitik uzayda 
— > 
ALB 
> > 
ici 21ATI 
— — > 
A4-2B-C 


olduğuna göre, A ile C vektörleri arasındaki açı kaç 
derecedir? 


A) 150? Oo B)1359 OoOC)60© D)459 OE)30“ 








13. Analitik uzayda 
> 
u -(0,1,1) 
VEE, 11) 


> & 
olduğuna göre, u vektörünün v vektörü doğrultu- 
sundaki dik izdüşüm vektörü aşağıdakilerden han- 
gisidir? 


A)(2,1,1) B) (0,1,1) Cc) 2.11) 


14. Analitik uzayda 
— 
A -(6,2,-—1) 
si 
B -(3, 4, 0) 
— 


olduğuna göre, A vektörünün B vektörü üzerindeki 
dik izdüşümünün uzunluğu kaç br dir? 


A) 2 B)3 o) 4 D)5 E)6 


Analitik uzayda 
>— > -— > 
a-2e,t36,-€, 
2 A a 
bs e,t2e,-2€, 


— — 
olduğuna göre, a vektörünün b vektörü üzerindeki 
dik izdüşümünün uzunluğu kaç br dir? 


A) -2 B) -1 Cc) 1 D) 2 E)3 


16. Analitik uzayda 
>— — —> — 
A-e,tde,-€, 
> —>— — > 
B-4e,-4e,t2e, 


— — 
olduğuna göre, A vektörünün B vektörü üzerindeki 
dik izdüşüm vektörü aşağıdakilerden hangisidir? 


ayf12 10 20 p)(-20 20 10 
3 3 3 


3'3'3 
gfi 20 10 p/20,10, 10 
3'3'3 3'3' 3 
yp, -A, 

3 3'3 





TEST/5 
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UZAYDA DOĞRU ve DÜZLEM DENKLEMLERİ 
1. 


— ymm mamanın anama 
G SERİSİ 








Analitik uzayda 





doğrusunun geçtiği apsisi 4 olan noktanın ordinatı 
kaçtır? 


A)6 B)3 G2 D) -5 E) -7 


Analitik uzayda 


doğrusunun geçtiği apsisi ile ordinatı eşit olan nok- 
tanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (10,.-10,8) B) (2,2.-7) ©) C7.-7,7) 
D) (7,7.-1) E) <7.-7,3) 
Analitik uzayda 
hal LE da a 
2 3 5 


doğrusu A(-1, 1, k) noktasından geçtiği Ö 
ml geçtiğine göre 


A) 3 B) -2 


Analitik uzayda 


doğrusunun x<1 düzlemini kestiği noktanın kodu 
kaçtır? 


A) 1 B)8 6) -10 D) 12 E) 15 


Analitik uzayda A(x, y, z) noktasından geçen ve 
v-(a,b,c) vektörüne paralel olan doğrunun denklemi 


X-Xı Yayı 2-2, 
a b fe 


Yukarıda Verilen bilgiye göre A(2,3,5) noktasından 
geçen ve v-(1,-2,4) vektörüne paralel olan doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 





Ayk ee X-2 yı5 2-3 
——— gi le ei 
4 2 5 2 —2 -5 
X-2 y-3 5-z 
0) -— 2 m D)x-a Yİ8 2-5 
ai - 4 Z 2 
E) x-2-Y3.2-5 
2 4 


0) -1 D)2 E3| 





6. 





TEST /1 


Analitik uzayd — 

di y mi PE 1,1,4) noktasından geçen ve 
V>(2,-1,4) vektörüne paralel olan doğrunun denk. 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 


1 2-2 
Ayp li x—İ 244 
5 5 B) yai2lT 
Xt1i y—i z-4 x42 244 
2 im — mi D) — di ekli 
4 2 2 


Beli uzayda A(3,4,-6) noktasından geçen ve 
a-(2,4,0) vektörüne paralel olan doğrunun denk- 
lemi aşağıdakilerden hangisidir? 





x-3 — 
A2. V 2 2. B)x-3,Y24.216 
4 2 , 2 4 
X-3 z-4 Xx-3 y-a4 
em işi DX 2-6 


E)x-3-y—4-7-6 


az > 
Analitik uzayda v—(2,-3,5) vektörüne paralel olan 
ve başlangıç noktasından geçen doğrunun denkle- 
mi aşağıdakilerden hangisidir? 


XxX y z 
A) X.Y.Z 
13755 5 ayin 
xXx y z 
O) —-2-... Xyz 
787275 İş pig 
Bell 
2 — 83 





Analitik uzayda, şekilde verilenlere göre AB doğru- 
sunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


AYET. 2 pey ai 
- Ss —- Z— 5 — 
g2 2.27 pp K.Y 2-7 
z 5 5 — 7 
LAR ZE 
Ba 














sü ül yemini mmm pisirin 








UZAYDA DOĞRU ve DÜZLEM DENKLEMLERİ 


10. 





eft 


X 














TEST /1 


13. Analitik uzayda, A(x.yız) ve B(x,y,2,) noktalarından 


geçen doğrunun denklemi 
X-X Y-Yı 
Xa—Xı Ye-Yı 
dir. Buna göre, A(2,1,3), B(4,3,-2) noktalarından 
geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


Z-Z, 





23-24 





Analitik uzayda, şekilde verilenlere göre AB doğru- A) x-2 y-i 2-8 B) Xzİ.y-2 2-5 
sunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 2 z — - 2 3 
eli eli yp a 
2 5 —2 2 —2 5 
x-6 x-6 y 
A --—,2-4 B—— -—,z2--4 pe pan yz 
be 4 )— 4 2 
2 —2 2 
e m pe Sİ yg 
6 4 4 -4 
E) x-6 y 2-4 
Ss 4 - 14. Analitik uzayda, A(3,4,2) ve B(1,0,—-1) noktalarından 


11. Analitik uzayda v> (2,-6,1) vektörüne paralel olan ve (isi 
xOy düzlemini apsisi 3 ordinatı -1 olan noktada j 
kesen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- (8 











sidir? 

Ay A e gg 2.Yİİ 221 
2 - 2 - 
e ga İY De Sl şi 
6 2 2 6 

gp İY 2-2 
3 — 


—> 
12. Analitik uzayda v-(4,0,1) vektörüne paralel olan ve 
y eksenini ordinatı 5 olan noktada kesen doğrunun 
denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Xx Z Xx 
A) —-—, — B)——y, 5 
m ön as 

Xx Z 
O-—-z,y-5 D)x-E,yz5 
arak ) mi 

Z 
x-—, ——5 
E) İ 


geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


x—2 —-4 z— x—-2 y-4 2-3 
A)—— 22. — B)-——— 7 
İİ ap ra 
sö yede -3 y-4 2-2 
Gy e a m 
gi vg e 
E) x-3 y-4 7-2 


15. Analitik uzayda, A(-1,4,2) noktasından ve başlangıç 


noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 








aye iz By 4272 
-4 -2 -2 
e m D) x- yi 202 
—2 -4 -4 —-2 
E) Xx-İ y-4 2-2 
-2 -4 2 


16. Analitik uzayda, yOz düzlemi üzerinde ordinatı 4, 


kodu 5 olan noktadan ve A(3,-1,2) noktasından 
geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 





A e e e e 
3 5 — 3 - —3 
ge ve e DE - —4 z-5 
— 5 3 3 — — 
pp aş 
5 3 





1-E 2-A 3B 4-D 5-E &-E 7-D 8-A Ş-E 


10-E OT1-A 12-C 13-D 14-E 15-A 


16-Bİ 





PAR a pe 2091 


GEOMETRİ SORU BANKASI 














Analitik uzayda A(-4,1,2) noktasından geçen ve Xx 
eksenini apsisi -3 olan noktada kesen doğrunun 


denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 





Age izl, zn 5 
—1 —2 1 2 
G)x1-4-y-—1-7-2 Dx4a Yİ. 
Ea lez 
z 2 
d 







B(2,1,6) 
A(1.-1,2) 

Analitik uzayda A(1,-1,2), B(2,1,6) noktaları d 
doğrusunun üzerinde olduğuna göre, aşağıda ve- 


rilen noktalardan hangisi d doğrusunun üzerin- 
dedir? 


C) (4,5,-14) fe 
E) (0,-3,-2) 


A) (8.-3,10) B) (1.5.6) 
D) (2,-7,10) 


Analitik uzayda 





doğrusunun doğrultman vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? ' 


A) (5,4,3) B) (2.-5,1) GC) (3,4,5) 
D) (8,—-4,5) E) (1,-5,2) 
Analitik uzayda 
Xİ yaz — z-1 
3 2 


doğrusunun doğrultman vektörü aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (0,3,2) B) (-1,3.2) 
D) (13,2) 


G) (1,2,3) 
E) (2,3,1) 


aa ZO 


G SERİSİ 





UZAYDA DOĞRU ve DÜZLEM DENKLEMLERİ 


1. 5. 





TEST /2 
Analitik uzayda, A(-2,1,4) ve B(3.0,1) 


noktalarından geçen doğrunun doğrultman vektörü 
aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) C5.-1.-3) 
D) (5.1,3) 


B) (5.-1,-3) O C3,-1,5) 


E) (5.-1,3) 


Analitik uzayda, A(2,-5,4) ve B(0,4,6) 


noktalarından geçen doğrunun doğrultmanı aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (9.2,-2) B) (9.-2,2) 


D) (2,9,-2) 


6) 2,9,2) 
E) -2,-9,2) 


Analitik uzayda P(1,2,-1) noktasından geçen ve 
> 

doğrultman vektörü v—(2,1,-3) olan doğrunun 

denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


—-İ y-2 Z2z* Zİ 
A —— a—— 2 ———— B —İzYy-J4:——. 
5 “e )x-1zy 
x—İ y-—2 Zİ Xx —İ Z41 
G —— 2 İZ D —— -y—2) 5 — 
) 2 - 2 ) 2 ii — . 
Xx—2 z-—1 
E)—— —-yı2-— 
)— ey ği 


Analitik uzayda P(3,4,-5) noktasından geçen, 
R M3 

doğrultman vektörü v—(2,0,0) olan doğrunun 

denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 











x-3 y-4 2-5 
A iş —4-z-—5 B Xx—3- 2 — 
) 5 vw) ) > 5 
x-3 x—3 
Gr Yekez5 D) .Yz4,2z-5 
Ep ye 
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9. 


10. 


11. 


12. 


Analitik düzlemde 


x*3 y-—i Z*#1İ 





3 2 3 
x-İ ytr2 z 
3 2 2j3 


Analitik uzayda 





X*2 


g7 


Zz*3 





yi 
1 
doğruları arasındaki açı kaç derecedir? 


A) 60 B) 75 C90  D)120 E) 150 


Analitik düzlemde 








doğruları paralel olduğuna göre, 2m*n toplamı 
kaçtır? 


A) 17 B) 16 C) 11 D) 9 E)8 


Analitik uzayda 





doğruları birbirine paralel olduğuna göre, 5 oranı 
kaçtır? 


A)3 B)1 G) —1 D) -5 E) -3 





13. Analitik uzayda 








doğruları birbirine paralel olduğuna göre, a.b 
çarpımı kaçtır? 


A) 28 B) 30 Cc) 33 D) 36 E) 40 
14. Analitik düzlemde 
x-İ y-2 214 
3 — —1 
X*2 y-3 Z*1 
k 8 6 


doğruları dik durumlu olduklarına göre k kaçtır? 


A) 10 B)8 Cc) 6 D) 4 E) 2 


— 
15. Analitik uzayda doğrultman vektörleri a-(2,0,-3) 
bi ,2,K) olan farklı iki doğru birbirine dik olduk- 
larına göre, k kaçtır? 


A-Z B) -? co D) > E) 


elw 


16. Analitik uzayda aşağıda verilen vektörlerden hangisi 





doğrusuna diktir? 


B) (44,0) 
D) (6,8.-1) 


A) (8.4-1) GC) c6.-8,0) 


E) (3,4,0) 





2-E 3-C 4D 5-B 6C 7-D 8-E 


9-B 


10-D 1-A 12-D 13-C 14-A 1S5-A 16-E 





mim imi 


MDARALRTMİ AAMMII MAKULA MI 





U 


1. 


2. Analitik uzayda A(2,1,-3) noktasından geçen ve 
> 











ZAYDA VEKTÖR, DOĞRU ve DÜZLEM 


Analitik uzayda A(0,-2,4) noktasından geçen ve 5. Analitik uzayda 

— 

N>(3,4,-2) vektörüne dik olan düzlemin denklemi X-3 yı5 242 
aşağıdakilerden hangisidir? 2 3 -4 


doğrusu ile 6x*-my-- (m-n)z — 5-0 düzlemi birbirine 
A) —3x — 4y4224-16-0 dik olduğuna göre, n kaçtır? 

B) —3x—4y42214-0 
C) 3x*4y— 224160 
D) 6x*-8y — 2216-0 


E)x-2y-z-0 


A) 12 B) 15 Cc) 18 D) 21 E) 25 


6. Analitik uzayda 

eyi mel 
N-(2,1,-3) vektörüne dik olan düzlemin denklemi 2 3 —2 
aşağıdakilerden hangisidir? doğrusu ile 6x4-(a-1)y--bz-4 düzlemi birbirine dik 
olduğuna göre a — b farkı kaçtır? 
A) 2x*y—32— 14-0 
B) 2x4y-32—12-0 
0) 2x—y—32*12-0 
D) 4x — 2y43z— 12-0 
E) x*2y -3z— 13-0 


A)8 B) 10 Cc) 12 D) 14 E) 16 





7. Analitik düzlemde 
2x -y43z-0 


3. Analitik uzayda x#3y — 2244-0 


X*2 yel zel düzlemleri arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 
3 a -4 
doğrusu ile -2x--2y - 4z--5-0 düzlemi paralel oldu- 5 4 1 > 2 
ğuna göre, a kaçtır? < B)— GE Dp) -E EY 
e MZ )z )-z )-5 1-7 


A) -5 B) -4 cep D) 3 E) 6 


8. Analitik düzlemde 


2x—yıv5z4-2-0 
3x*yz-0 


&5 

Â. Analitik uzayda doğrultmanı d-(2,-1,5) olan doğru 
— 

normali N—(a, a-1,3) olan düzleme paralel olduğuna 


göre, a kaçtır? düzlemleri arasındaki küçük açı kaç derecedir? 


A)-20 oOB)-16 C)-10 D)-8 E-5 A) 15 B) 30 C) 45 D) 60 


234 





M SEDİCİ 


E) 75 
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TEST /3 

















9. Analitik düzlemde 13. Analitik uzayda 
Xx*5 y-2 712 3x — (m41)y442>7 
VY6 1 3 2x42y4152-9 
x-I ytr4 2-3 düzlemleri birbirine dik olduğuna göre, m kaçtır? 
6 3 1 
doğrularına dik olan düzlemler arasındaki ölçek A)2 B) 5 Co) 7 D)9 E) 12 
açının kosinüsü kaçtır? 
3 3 1 1 1 
AZ B)- Cc) — D) — E)— 
77 5 5 e 
10. “Analitik uzayda denklemi 
E,la,xtb,ytc,ztd,-0 
; 14. Analitik uzayda, aşağıda verilen düzlem çiftlerinden 
E,:a,xtb,yto,ztd,<0 hangisi birbirine diktir? 
olan farklı iki düzlemde 
A) x-2y— 2-0 B) 2x4*y4-2430 
a, bı Gı 
b X—yiz— 1-0 4Xx42y1t2746-0 
ise düzlemler birbirine paraleldir.” C) 3x — yi 2z - 10 D) 5x--4y — 3246-0 
Yukarıda verilen bilgiye göre 3X — yt22410 2X-—y42244-0 
2x1 (a — 1)y--32z — 5-0 
4X4(b*-1)y*-(b*-2)z410 E) xtytzt5-0 
düzlemleri birbirine paralel ise a*-b toplamı kaçtır? E- X—yizt4<0 
15 7 5 
A)8 B)— 04 D) — E) — 
) 3 ) EE iz 
11. Analitik uzayda aşağıda denklemi verilen düzlem çift- 
lerinden hangisi paraleldir? 
15. Analitik uzayda, A(3,2,-1) noktasının 2x4 y-224112-0 
A) 2x —3y*5 —3-0 — — z N e 
) ay GR kai, düzlemine uzaklığı kaç br dir? 
4x4y — 6242-0 X-Yy—zt1-0 
C) 2x -3y44z-5-0 D) x*y-z-3-0 A6 B)5 04 D) 3 E)2 
2Xx—3y—42715-0 3x*t-3y — 3244-0 
E) x—4y172t7-0 
—xt4y1z— 7-0 
12. Analitik uzayda 
(a— 2)x*3y— 4241-0 
(6--1)x — (b — 1)y#-8z — 2-0 16. Analitik uzayda, A(2,1,3) noktasının x—-2y4224-4-0 
, düzlemine uzaklığı kaç br dir? 
düzlemleri birbirine paralel olduğuna göre, 2atb 
toplamı kaçtır? 
13 25 10 
A)— B) — i vE 
A7 B)4 03 D)-2 E) -5 ) a 05 D4 BŞ 
1-C 2-A 3-A 4-B 5-D 6-E 7-C 8-D g-A 10-B 11-D 12-C 13-E 14-D 15-A 16-E 
nm crpici | 9N0G OEARILTDİI CARBII DANACI 





UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU ve DÜZLEM 





TEST /4 





1. © Analitik uzayda, A(2,1,0) noktasının 
x—3yıy6.249 0 


düzlemine uzaklığı kaç br dir? 


A)1 B)2 o) 3 D) 6 E) 9 
.2. o Analitik uzayda 
— 3x*-4y - 5-0 
—3x*-4y415-0 
düzlemleri arasındaki uzaklık kaç br dir? 
A)8 B) 5 Cc) 4 D)3 E)2 


3. Analitik uzayda 
3x -4y1t122-8 
3x -4yt122-—18 
düzlemleri arasındaki uzaklık kaç br dir? 
A)2 B)3 Cc)4 


D) 8 E) 12 


4. Analitik uzayda, am ii doğrusu ile 


2Xxt3y —52— 22-0 


düzleminin kesiştiği noktanın koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (2,6.-1) 
D) (-3,1,—7) 


B) (3.7.1) C) (1.-5,4) 
E) (4.-2,3) 


A SEDİCİ 


5.  Analitikuzayda, XTİ.Y*1.7<8 


doğrusu ile 
2 3 —2 





3x*1y1t37-2 


düzleminin kesiştiği noktanın koordinatları aşağı. 
dakilerden hangisidir? 


A) (5.-10,9) B) (-5,-10,9) 
D) (10,-5,9) 


6) (5.10,8) 
E) (<10,5,9) 


6. Analitik uzayda A(-2,3,4) noktasının 








0 30 
A) VTO gp 2 92 2 pe 
7. o Analitik düzlemde 

E, : 2x—3y1(a*1)z —4-0 

E, : 4x*(a— 1)y*-(b — 1)z*c-0 
düzlemleri çakışık olduklarına göre, he işleminin 
sonucu kaçtır? 
A)8 B) 5 Cc) 4 D)3 g2 


8. Analitik uzayda 
3X*1y—2-5 
4x-y1z-2 


denklemleri ile verilen düzlemlerin ara kesit 
doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x--İ, yt4>z2 
C)ys2, xt4-2 


B) xs-1, yt2>2 
D)z—i,y—22 
E)x-1, yzz*2 


26 —————— 


GEMRAETDİ SABII BAN li 





j 
i 
i 
i 
! 
i 
; 






UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU ve DÜZLEM 
9. Analitik uzayda 

x—3y1zs2 

x*3y —z-6 
denklemleri ile verilen düzlemlerin arakesit doğru- 
sunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) x-2, 3y1t2-z7 B) x-—4, 3y-2—z7 
©) ya2, ix—-4-z2 D) y-4, 3xt4-7 

E)x-4,3y-—2-2 


10. Analitik uzayda 
E,:Xxty1z2—6-0 
E,:3Xx—2y12-0 
E, : 5X12y437 — 16-0 
düzlemlerinin kesiştiği noktanın koordinatları aşa- 
ğidakilerden hangisidir? 
A) (0,2,4) 
D) (0,4,2) 


B) (4.2.0) C) (2,0,4) 
-E) (4.0,2) 





11. Analitik uzayda 
E,:X—2y17— 7-0 
E,:2x-3y—-2—4-0 
E,:X1Z7—5-0 


düzlemlerinin kesiştiği noktanın koordinatları aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


A) (1.2.3) B) (-2,1,3) CO) (-1-2,3) 
D) 3.2.1) E) (2.-1,3) 
12. Analitik uzayda 
XtYytZ — 2-0 


—xt2y1t741-0 
düzlemlerinin arakesit doğrusundan ve başlangıç 
noktasından geçen düzlemin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 
A)x — 5y43z-0 
GC) x—y*z-0 


B) 3x—yt52-0 
D) x— 5y — 3z—0 
E) -x*5y--32-0 





1-B 2-C s-A 4-B 5-B 6E 7-D 8-E 9S-E 





13. 


15. 


16. 





TEST /4 


Analitik uzayda, A(1,1,-2) , B(2,1.—1) ve C(0,4,0) 


noktalarından geçen düzlemin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A) x*y#z—4-0 B) Xty42*4-0 
C) x*y-z-4-0 D) -x—y—-z-4x-0 
E)x-y*z-—-4-0 


Analitik uzayda, A(2,0,2) , B(0,—1,3) ve C(1,1,7) 


noktalarından geçen düzlemin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 


A)3Xx—y121-3-0 B) x-3y4*2 — 2-0 
C) 2X4*3y —246-0 D) 2X-3y4*7—6-0 
E) xt*3y-—z2*3-0 


Analitik uzayda, P(-1,4,2) noktasından geçen ve 
2-(45-2), b-(2,-1,1) 


vektörlerine paralel olan düzlemin denklemi aşağı: 
dakilerden hangisidir? 


A) 5x4-27-0 
0) x422 — 3-0 
E) 5x4-2y-0 


B) 5X—y1z2-0 
D) 3x—-y1-227—10 


Analitik uzayda, P(1,-2,4) noktasından geçen ve 
a-(3,1,4) , b—(-2.1,0) 


vektörlerine paralel olan düzlemin denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) 8x4-4y452 — 32-0 B) 8x—4y—52432-0 
C) 4x — By-*-5z2 — 32-0 D) 4x--8y — 52-32—0 
E) 4x4*-8y — 5z — 32-0 





12-E o13-C 14-D 15-C  16-D 
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UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU ve DÜZLEM 





1. © Analitik uzayda, 5. 
XX V 


le 
1 


i a 


doğrusunun y ekseni ile yaptığı dar açı 45“ olduğu- 
na göre, a kaç olabilir? 




















A)1 B) v2 Cc) v3 D)2 E) V5 
2. Analitik uzayda, ” 
Xyz Xx*2 y-i Zz-5 i 
21 3 6 2 5 
doğruları hangi noktada kesişir? 
A) (4.2,6) B) (10,5,15) C) -2.-1,-3) 
D) (6,3,9) E) (8,4,12) 
3. Analitik uzayda A(1,3,5) noktasının x eksenini apsisi 
2, y eksenini ordinatı 2, z eksenini kodu 4 olan nok- 
talarda kesen düzleme uzaklığı kaç birimdir? vE 
A)1 B)2 c)3 D) 4 E)5 
4. Analitik uzayda, 
x$2y17 —-6-0 
2X4y—Z43-0 
düzlemlerinin arakesit doğrusunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
x-4 yı5 Zz X*4 y-5 z 8. 
A) — — B) si ——— 
—- ti 4 1 a4 
e a adi Ge 
2 1 2 —2 —2 1 
E) x-3 z yts5 p- z-2 
2 1 -2 
Epa 238 
G SERİSİ 





TEST /5 


P(Cİ,2,3) noktasının 
xsttİ 
yzt-2 
z-3 
doğrusuna olan uzaklığı kaç birimdir? 


ANE BE OZB DES BE 


Analitik uzayda 


s—kit1 
yeki—2 
2z--—2kt*-1 


parametrik denklemiyle verilen doğrunun doğrult- 
man vektörü aşağıdakilerden hangisi olamaz? 


A) (1,-1,2) B) (-1,1.-2) 
D) -3,3,-6) 


C) (2.-2,4) 
E) (4—-4,-8) 


Analitik uzayda A(-1,-2,-3) ve B(3,2,1) noktaların- - 


dan geçen doğruya paralel olan ve C(1,2,3) nok- 
tasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakiler- 
den hangisidir? 


Ay ve) ve imi arap 
1 2 3 - —2 — 
Gi pp ler dee 
4 4 4 —-4 —4 —4 
yi kina 
3 3 3 


Analitik uzayda, *-Y 7 


doğrusunun x ekseni ile yaptığı küçük açı 45“ oldu- 
ğuna göre, a kaç olabilir? 


A)3 B)2y/2 o) Ve D)2 pi 


GEOMETRİ SORU BANKASI ? 











UZAYDA VEKTÖR, DOĞRU ve DÜZLEM 











9. Analitik uzayda A(1,1,1) noktası ve 12. 


gd:ıX-Y-2Z doğrusu veriliyor. 
2 2 


Buna göre, A noktasının d doğrusuna uzaklığı kaç 








TEST /5 
Analitik uzayda 
kğ öner 
3 2 N3 


doğrusu ile y ekseni arasındaki açının ölçüsü kaç 











br dir? derecedir? 
A) 0 B) 1 Cc) 2 D)3 E)4 A) 30“ B) 459 C) 60“ D) 75 E) 90“ 
13. Analitik uzayda A(1,1,0) noktasının 
Xx—İ y z#İ 
i 1 i 
doğrusuna uzaklığı kaç birimdir? 
10. Analitik uzayda k e R olmak üzere 
1 2 1 1 1 
x—1 A) — B)—- CO) ——- D) — E|—— 
z BE 95 DE AŞ 
ys2k—1 
z— —-3k42 : 
olduğuna göre, doğrunun kartezyen denklem 
aşağıdakilerden hangisidir? 
eyi 2 mp Gi 2 
2 3 2 2 3 
O x1, ya. 2 bı, 4 14. Analitik uzayda, 3x — 2y44z — 12-0 düzlemi ve 
Sa R koordinat düzlemleri arasında kalan cismin hacmi 
gisi, Yelar2 kaç br tür? 
2 3 
A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18 
15. Analitik uzayda 
11. Analitik uzayda x<2k, ya3k—i, z-4k$1 
K(-2.-1,0), L(2,3,4), M2) parametrik denklemiyle verilen doğru 
noktaları veriliyor. x*2 Yy z*1 
K ve L den geçen doğru, L ve M den geçen doğruya z e 
dik olduğuna göre, k kaçtır? doğrusuna dik olduğuna göre a kaçtır? 
A)4 B)3 Cc) 0 D) -1 E) -2 A) 7 B) -4 Cc) 2 D)3 E) 8 
1-B 2-B 3-C 4-B 5-B 6-E 7-C 8-B 9S-A 10-C 11-A 12-C 13-B 14-C 15-A 
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11.BÖLÜM 


UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM DENKLEMLERİ 















Boş 





DEĞERLENDİRME | Doğru | Yanlış 






Test (1) Uzayda Doğru ve Düzlem Denki. 












Test (2) Uzayda Doğru ve Düzlem Denki. 









Test (3) Uzayda Doğrü ve Düzlem Denki. 





Test (4) Uzayda Doğru ve Düzlem Denki. 





Test (5) Uzayda Doğru ve Düzlem Denki. 








Test (1 - 7) 
Tüm Konular 
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TEST /1 





1. o Analitik düzlemde, denklemi x24y242x—4y—5—0 5. o Analitik düzlemde, A ve B köşelerinin koordinatları 
olan çemberin merkezi ve yarıçapı aşağıdakilerden A(1,0), B(-1,3) ve ağırlık merkezi G(2,4) olan ABC 
hangisidir? üçgeninin alanı kaç br? dir? 

A) MG,-1) r-3 (o B) M(5.-1) 6-9 C) M(-51) (3 


33 
A) - B)7 C)9 D) > E)17 


D) MÇ-5,1) r-9 


E) M(,5) r-9 


2. o Analitik düzlemde 
ABCD ve EFKL kare 


JAD|<4 br 6. Analitik düzlemde, 3x-y-8-0 doğrusu üzerinde 
JEL| s3 br apsisi ordinatının 3 katı olan noktanın koordinatları 
B(3,0) aşağıdakilerden hangisidir? 

E(0,-4) 


B) (6.2) C)(93) D)(12,4) E)(15,55) 


olduğuna göre, DF 
doğrusunun denkle- 
mi aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) (8.1) 





A) 7y-—11x449-0 
C) 8y—10x449-0 
E) 7y-11x450-0 


B) 7y—-10x-49-0 
D) 8y—-11x449-0 


7. — Analitik düzlemde, merkezi M(1,-1) ve 3x44y411-0 
doğrusuna teğet olan çemberin denklemi aşağıdaki- 
lerden hangisidir? 





A) x2-4-y2—-2x42y—2-0 
B) x2-4y2-2x42y—-4-0 
G) xy? 2x1 2y—-8-0 
D) x24y2-2x—2y—20 
E) x24y7—2xt2y—-4-0 





F 16 G 


Ayrıtları |FG|-16 cm, |BF|-6 cm, |GK|4 cm olan. 
dikdörtgenler prizmasında 

|AL|s|DL|<|BM| olmak üzere şekildeki üçgen priz- 
ma kesilerek ayrılıyor. 

Dikdörtgenler prizmasının kalan kısmının yüzey 
alanı kaç cm? dir? 

A) 304 B) 290 D) 264 


GC) 272 E) 256 





4. o Analitik uzayda A(-1,3,4) ve B(2,0,7) noktaları ara- 


sındaki uzaklık kaç br dir? boyu kaç cm dir? 


A)2/3 BaY3 Oay2 Dala Esi A) 40 B) 45 C) 50 D) 55 E) 60 


242 


O SERİSİ GEOMETRİ SORU BANKASI 


8 Yandaki grafikte 
bir bitkinin boyunun 
aylara göre uzama 
miktarı gösterilmiştir. Lİ 
ii Zaman 
e (ay) 
Grafiğe göre, bitki toprağa dikildikten 8 ay sonra 


zi 
3 


skins 


car ini 
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TEST /1 
9. Analitik düzlemde, A(1,3) noktasının 2x-3y—-6-0 13. A 12 D 
doğrusuna uzaklığı kaç br dir? | gi 
B 
A3 BY OY YAS EB İn 
e L 
ye 9 
10. Taban yarıçapı 2 cm, yük- F K 
sekliği 6x cm olan dik silin- Ayrıtları, |AD| 12 cm, |DL|-8 cm, |KL|-9 cm olan 
dirin A noktasında bulunan dikdörtgenler prizmasında taralı bölgeler kenarları 4 
bir karınca şekildeki gibi cm olan karelerdir. 
silindirin yan yüzeyinde bir a N 
buçuk tur atarak C noktasına Buna göre, P ve T noktaları arasındaki uzaklık kaç 
varıyor. cm dir? 
Buna göre, karıncanın ala- 
cağı en kısa yol, kaç c 
5 e AYAS o B)6y5 6S Di2 B9 
A)&r B)6V2r C)8r D8YEx EK10z 
14. Analitik düzlemde, K(8,11) noktasının 
X24y246x—-2y—15-0 çemberine en kısa uzaklığı kaç 
br dir ? 
11. Analitikdüzlemde C 
(CAJ n (CEJ KC) A) 5 B) 6 C)7 D)8 E) 9 
A(1,3) B 
D(6,-4) D(6,— 4) 
adi. A(1,3) 15 
JAB|1BG| i i 
JED|3JDG| 
E(9.—-13) 
olduğuna göre, B noktasının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 
A) (8,1) B) (3.1) C6)(3-1) D)(1,3) E) (1,3) 
Analitik düzlemde verilen düzgün sekizgenin (DEJ ke- 
12. narı x ekseni üzerindedir. P(10,6) 
Buna göre, DP doğrusunun y eksenini kestiği nok- 
tanın ordinatı kaçtır? 
A) -3 B) -4 C) -5 D) -6 E) -7 
16. Analitik düzlemde, A(0,0), B(6,4), C(6,0) olan ABC 
KO ; : üçgeninin C köşesine ait kenarortayı üzerinde bu- 
Analitik düzlemde, d, ve d, doğrularının koordinat lunduran doğrunun denklemi aşağıdakilerden han- 
eksenlerini kestikleri noktalar şekilde gösterilmiştir. gisidir? 
Buna göre, bu doğrular ve koordinat eksenleri ara- xXx y XxX y Xx 
sında kalan bölgenin alanı kaç br? dir? Magi e e) SE e 
Dz a 
A) 10 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 2 
1-D 2-A 3-A 4-B 5-D GA 7-A 8-C 9-D 10-B 11-A 12-C 13-E 14-D 15-B 16-C 
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: >> >ğ>ğ>ğŞğğ——>''....,.m.m>m. > << Mm mama 
1. © Uzayda merkezi e ” dr küre- 5. Analitik düzlemde, 9. Analitik düzlemde, 13. Şekildeki dik koninin T 
nin denklemi aşağıdakilerden na ? Z2y2. —-1-0 : 
ş Xx -y*—-2Xx43y-—1 : 2x—3y4170 taban yarıçapı 4 cm 
2 —3- 
24(y—1)24( 4)2—4 e 4x—-6y—5-0 JTA| <6 cm 
A) &-3)'1(y-1)9 127-4) çemberlerinin kesim noktalarından geçen doğru- doğrulara teğelöl cebe . N ği 6 
“ i Give beri kaç b ? 
B) (1724-44 (2-3)2-4 nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? g g $ n yarıçapı kaç br dir? olduğuna göre, 
2 yüksekliği 
GC) (x—1)24(y—4)24(2—3)716 i 
>. 3y13 3 kaç cm dir? 
D) (4—3)24(y-4)24(2-1)2-16 A) 8x—-y—-2-0 B) 8Xx-y-1-0 O C) 4x45y—4-0 A) 208. B) ye o ve 5 > 25 iz : 
E) (x41)24(y144)21(243)2-16 D) 4x-y-4-60 E) x-3yt1-0 
3Y5 55 
ü A) v5 B)—— Far ni 
6.  Analitikdüzlemde y VS B) 5 G2vS5 0 5 Beys 
(ACI n (0BJ-1B) A O > 
|AB|-|BC| D 
2. İOE||BE| B 14. Analitik düzlemde, 
A(-12,0) OABC kare 
C(0,-16) Cc 10. Analitik düzlemde, ER olmak üzere |0C|4 br 
olduğuna göre AD doğrusunun denklemi aşağıda- CDİ — 
leiiyh hangisidir? A(t*1,21-1), B(i—-1,2t43) noktaları veriliyor. (6D) İEB| s1 br 
B & N olduğuna göre, 
una göre, JABJ doğru parçalarının orta noktaları- AC ve ED doğrularının 
Xx nın geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir? kesistikleri çin di 
A(-12,0) A) 9y--4x—48 B) 9yt-4x-48 o GC) 4y419x-48 siştikleri noktanın ordinatı kaçtır? 
— << D) 4y49x-—48 E) 4x4-3y-48 
Analitik düzlemde, m(AOC)<m(BOG), ) 4y ) > A) y3x*3 B) y>3x*-1 C) y>2x*3 Al B) 2 o 3 D) 4 p 5 
A(-12,0), B(0,6) D) ys2x14 E) y-2x4-1 2 3 4 E 6 
olduğuna göre, C noktasının ordinatı kaçtır? 7. NN 
m 
A)2 B)3 Cc) 4 D) 5 E) 6 | B 15. Bir küpün tüm yüzey- 
iz . 
—İ leri boyandıktan sonra 
5 7 K şekildeki gibi küçük 
4 küplere ayrılıyor. 
/; e : Küçük küplerin için- 
li < Ş de en az iki yüzeyi 
: 11. Analitik düzlemd boyananların s 
Z Ayrıtları |FG| 12 cm, |EF| 8 cm, |BF| 5 cm olan emde, in n Sayısı 
3. Aşağıda verilen önermelerden hangisi doğrudur? dikdörtgenler prizmasından |LD| — |MC|5 cm olmak | X24-y2—8x46y421-0 
üzere şekildeki üçgen prizma kesilerek ayrılıyor. X24y249x-18y483-0 il ii 5 
Prizmanın kalan kısmının hacmi kaç cmi tür? i ni z j 24 D) 20 E) 18 
2 Ü Ğ i işebili i çemberinin ortak dış teğet parçasının uzunluğu ka 
A) RZ de üç doğru dik kesişebilir. di ç 
B) R3 te bir doğruya dışındaki bir noktadan sonsuz 
tane dik doğru çizilebilir. A)400 OB)380 OC)360 D)340 E)320 
C) Düzleme dışındaki bir noktadan sonsuz tane dik A) 12 B) 15 C) 17 D) 20 E) 23 iğ 
doğru çizilebilir. | , 
D) Düzleme dışındaki bir noktadan düzlemle ölçek 8. Taban yarıçapları 2cm 
açısı 459 olan sonsuz tane doğru çizilebilir. ii e 
5 me ve 4 cm olan silindirler 
E) R3 te iki doğru paralel değilse en az bir kesişim e 
noktaları vardır. birbirlerine ve büyük si- " 
lindire teğettir. Silindir- a 
ii Kİ 
lerin yükseklikleri sıra- EL İ 
sıyla —cm, —cm ve a Analitik düzlemde, ABC ikizkenar dik üçgen, 
em — — / DİZ. Analitik düzlemde 8**1-(0,5)**3 ifadesi bir doğru 1Bc|<|C0| 
b ea 2 a Ş 
m izi ii | belirttiğine göre, bu doğrunun eğimi kaçtır? olduğuna göre, AO doğrusunun üzerinde apsisi 24 
4. Analitik düzlemde, paralelkenarının Köşeleri N — . a e ae 7 said o 
A(0,3), B(3,-1), (4,9), D(a,b) olduğuna göre, 2a*b olduğuna göre, büyük silindirle küçük silindirler ! n inatı kaçtır? 
aş toplamı kaçtır? arasında kalan boşluğun hacmi kaç cm tür? A) 3 2 4 > 1 3 
| 2 2 İs a E)2 A) -6 B) -8 C) -10 D) -12 E) -16 
A) 11 B) 12 D) 13 D) 14 E) 15 A)260 OB)262 C)264 D)266 E)268 i 
Bl / | WC 2C 3D 4E SA 6A 7B 8&C 9B 10E İ-A 12A 13C İZA 150 16-8İ 
. . — I ; Ni 
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EST/3 | 





1. o Zemin üzerindeki 
dikdörtgenler priz- 
ması duvara yas- 
lanmıştır. 


JAEJ-10 cm 
JAD|5 cm 


D noktasının 
zeminden 
yüksekliği 8 m 





“zemin 
olduğuna göre, 
F noktasının duvara uzaklığı kaç cm dir? 


A) 20 B) 17 C) 15 D) 12 E) 10 


—4 
2. o Analitik düzlemde xt 12 doğrusunun ek- 


senleri kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç br 


dir? 


ANS B2aV5 G3ay/5 Days Es 


3. Analitik uzayda 
— 
A-(2,-1,3) 
NİN 
B-(-1,2,0) 
.. Pp . 
olduğuna göre, (AB kaç br dir? 


ASMV2 B6Y5 C)SY3 Days Es 


4. Analitik düzlemde, 
9e Rolmak üzere,' 
x-2c0s6*5 
ys2sin6 


koşulunu sağlayan (X.y) noktalarının geometrik yeri 
nedir? 


A) (-5)7-y24 B) (x4-5)24-y2—4 
C) X-2)24(Y141)25 D) (-2)24(y—1)2-4 
E) 4-3)21(y15)2-5 
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5. 


İBC|6 cm 
İDC|s4 cm 


A D 
| 
B 6 Cc 
olmak üzere, ABCD dikdörtgeninin (BCJ etrafında 


360“ döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi Kaç cm3 
tür? 


A) 96x B)100x C)102x D)106r E)112xr 
Su miktarı (m3) 
İ 
Zaman (saat) 
10 


Yukarıdaki grafik bir havuzdaki su miktarının zamanla 
azalışını göstermektedir. 


Grafiğe göre, 2. saat sonunda havuzdaki su miktarı 
kaç m3 tür? 


A)250 (o B)300 


C) 350 


D)400 OE) 450 


Analitik düzlemde 
(ACI 1 (BCJ 
|BC|— v5 br 
JACJ- 2/5 br 
B(-1,0) 

D(0.—-3) 


olduğuna göre, DC doğrusunun x eksenini kestiği 
noktanın, x-3 doğrusuna uzaklığı kaç br dir? 





A)3 B)5 Co 6 D)8 E) 9 


—$ 
Analitik düzlemde, A—(2,-2,1) vektörü ile aynı yön- 
lü birim vektör aşağıdakilerden hangisidir? 


os) ls) 
ole) 


ant anl amk 
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9. Analitik düzlemde, aşağıda koordinatları verilen 
noktalardan hangisi A(-1,4) noktasına 5 br uzaklık- 
taki, apsisi ordinatından 2 fazla olan noktalardan 
birisidir? 


A) (2.0) B) (2-4) C)(02) D)(-2.-1) E)(-3.-5) 


10. 





F G 


Şekildeki küpün bir ayrıtı 4 cm olduğuna göre, 
Alan(DEG) kaç cm? dir? 





A)6V3 B)7Y3 C)8V3 D1oy/3 128 


11. Analitik düzlemde 
KE 1 (ABI 

(BCJ L'(0CJ 
A(3,0) 


B(5, - 8) 





olduğuna göre, KE doğrusunun denklemi aşağıda- 
kilerden hangisidir? 


A) 2x4*-y-4-0 B) x—-4y—16-0 
D) x—-4y* 16-0 


C) 2x-y44-0 
E) x*2y-4-0 


12. Analitik düzlemde 
d, :—3Xx1(kt1)yt-20 











TEST /3 
13. 





Birim karelere ayrılmış düzlemde, xOy düzlemine 
göre denklemi 3x-y-6-0 olan doğrunun, x'O'y' 
düzlemine göre denklemi aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) 3x-4y1-12-0 B) 3x—-2y-6-0 
D) 3x-y-4-9-0 


C) 2x4y49-0 
E) 2x-y4-7-0 


14. Taban ayrıtları 4 cm, yüksekliği 6 cm olan eşkenar 
üçgen tabanlı dik piramidin hacmi kaç cm? tür? 


A)6/3 B)ay3 C)12/3 D18/35 BAĞ 


15. Çapı 6 cm olan yarım dairenin çapı etrafında 1809 
döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi kaç cm? tür? 


A) 18nx B) 24n C) 28n D) 32r E) 36n 


16. Analitik düzlemde, 2x-3y--6-0 doğrusu x eksenini A 


noktasında, 3x*-5y*15-0 doğrusu y eksenini B nok- 
tasında kesiyor. 


Buna göre JABJ yi üzerinde bulunduran doğrunun 











d, : 2x*yt6-0 denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
doğruları birbirlerine dik olduklarına göre, k kaçtır? 
A) 3x*-4y49-0 B) X*yt3-0 GC) x*yt50 
A) -5 B) -2 o 0 D) 2 E) 5 D) 5x-3y49-0 E) 5x4-3y4-150 
WE 2-C 3-E 4-A 5-A 6-D 7-E 8-A g-A 10-C 11-8 12-E 13-D 14-B 15-A 16-B 
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“ GENEL TEKRAR TESTLERİ Oo 








1. o Şekildekidik 
Üçgen tabanlı 
dik prizmada 
JEDJ 1 JEFJ 
(BGJ 1 (ACI 
(EK) 1 (DF) 
|AC||Fc| 
|BA|6 cm 
|BC|8 cm 





olduğuna göre, Alan(BEKG) kaç cm? dir? 


A) 32 B) 36 C) 42 D) 44 E) 48 
2. Analitik düzlemde y 

A(4,2), B(5.6) 

olmak üzere * B(5,6) 


y ekseni üzerin- 
de B noktasına 
en yakın olan 
noktanın A nok- 
tasına uzaklığı 





kaç br dir? 

A2/2 Baya OaM/2 DS/2 Ee 
3. Analitik düzlemde, 

A(,3) 

B(-1,4) 

> 

olduğuna göre, AB nin yer vektörü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A (2-1) Be21) O(1-) 0)ÇC12) EB) (1.3) 
4. ' Mi 

ai Ve 





Şekildeki E ve P düzlemlerinin ölçek sayısı 309 dir. 


P düzlemi üzerindeki alanı 12 cm? olan bir dairenin, 
E düzlemi üzerindeki dik izdüşümünün alanı kaç 
cm? dir? 


A 4/3 o BE de Diz E) 24 





G SERİSİ 





248 


Analitik düzlemde y 
B, C, D doğrusal 
JABJ-JCB| 
B(3,6), D(-3,0) 
olduğuna göre, 
A ve B noktala- 


rından geçen 
doğrunun denklemi 


B(8, 6) 





aşağıdakilerden Xx 

hangisidir? 0-30) 

A) yıx-9-0 B) y—-x-4-9-0 C) —y--x—6-0 
D) yıx—-10-0 E) ytx—12—0 


Analitik düzlemde, 3x--ay-6—0 doğrularının geçtiği 
sabit noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A (20) B)(10) 


C) (1.-1) 


D) (2-1) E) (2,2) 


Analitik düzlemde dd: X-yk4—0 





d, : Xx-yt4-0 

d, : xa 

doğruları ve eksen- 
ler arasında kalan 


taralı bölgenin alanı 
42 br? olduğuna gö- 


> X 
re, a kaçtır? | 
xsa 

A) 4 B) 5 Cc) 6 D)7 E)8 
Ayrıtları 4 cm olan küpte A D 
(BMJ—JMAJ ” 
İFN|ZINB| x) 
olduğuna göre, B 
JMN| kaç cm dir? 

L 

F N B 

AYSE B2yY6e os/eb Days ps 
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9. Analitik düzlemde, A(-4,2) noktasının 1. açıortay doğ- 
rusuna göre simetriği B, x—2 doğrusuna göre simetriği 


C noktasıdır. 

Buna göre, B ve C noktalarının ordinatları toplamı 
kaçtır? 

A) -2 B) -4 GC) -6 D) -8 E) -10 


10. Analitik düzlemde, aşağıda verilen ifadelerden 
hangisi her zaman doğru değildir? 


A) xeksenine dik olan bir doğru y eksenine paraleldir. 
B) yeksenine dik olan bir doğru x eksenine paraleldir. 
C) Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı -1 dir. 
D) Birbirine paralel olan doğruların eğimleri eşittir. 


E) Paralel olmayan doğrular bir noktada kesişir. 


11. Analitik uzayda 
>——> — — 
A-e,t3e,-e, 
— 2 > —> 
B—-e,-e,t2e, 


j —>—> 
olduğuna göre, BA vektörü aşağıdakilerden hangi- 


sidir? 
— > —> 
A) e,t3e,-e, B) 4e,-3e, 
—>— — > —>— —> 
CO) e,-e, D) e,tde,-3e, 


> — 
E) 4e,-3e, 


12. Yarıçapı 3 cm olan içi dolu kurşun bir küre eritilerek 
yarıçapı 1 cm olan içi dolu kurşun küreler yapılmak 
isteniyor. 


Kaç tane küçük küre yapılabilir? 








TEST /4 


13. (TCJ, ABC üçgen T 
düzlemine diktir. 
JAB| 6 cm A 
JAG| 5 cm > 8 
(BC|-7 cm 
(TC|s8 cm 
B 7 C 


olduğuna göre, (T, ABC) piramidinin hacmi kaç cm3 
tür? 


A)s/& B)12V6 C)16y/6 D)18y6 E)20Y8 


14. Analitik düzlemde, 
> 
A - (2,2) 
> 
B - (2,1) 


vektörleri arasındaki açının kosinüsü kaçtır? 


zy Lİ o- 


1 
A Je TE 





15. 





Analitik düzlemde x — 9 ve y - 6 doğruları A noktasın- 
da kesişiyor. m(DAC)-m(EAB), B(0,-3) 


olduğuna göre, JAC) yi üzerinde bulunduran doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 2X4y—24-0 B) 5y46x—24-0 C) 6y-5x424-0 


D) X*y—150 E) 2x-y-24-0 


16. “Bir düzgün prizmanın tabanlarının merkezini bir- 
leştiren doğruya eksen denir.” 





Bu tanıma göre, yüksekliği 6 cm olan düzgün altı- 
gen tabanlı bir dik prizmanın ekseni kaç cm dir? 











A)3 B) 9 C) 18 D) 24 E) 27 A)3 B) 5 C) 6 D)8 E) 12 
| VE 2C 3B 4C€ 5A &6A 7-C 8&B gA 10C ilE 12E 1$C 14D 15E 16-C) 
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1. 


ganamyaranae. 





SN EPUD < 











10-9—-8-/-6-5-44-3-2 


Analitik düzlemde, A(-10,4) noktasından harekete 
başlayan bir kurtçuk şekildeki yolu izleyerek B(0,6) 
noktasına ulaşıyor. 


Kurtçuğun aldığı toplam yol kaç br dir? 


A)8 13 B)7 --2y13 o 84-2/43 
D)9 413 E) 10-213 


2. Analitik düzlemde, A(-1,4), B(9,-3), C(-5,5) oldu- 
ğuna göre, ABC üçgeninin V, kenarortay uzunluğu 
kaç br dir? 


A)2/2 B)sv2 Cay2 DE gep 


3. Analitik düzlemde, x-y-0 doğrusunun x--6 
doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi 
aşağıdakilerden hangisidir? 


A) x-yt120 B) x*y—-6-0 
D) x*y—12-0 


C) x*y-6-0 
E) xt*yt12-0 


Â. Yandaki dairesel grafikte 
bir fabrikanın üretmiş” 
olduğu A,B veC 
ürünlerinin üretim 
dağılımı gösterilmiştir. 
Fabrikada C madde- 
sinden yılda 240 ton 
üretildiğine göre, 

A maddesinin yıllık 
üretim miktarı kaç tondur? 


A)840 o(B)820 C)800 D)780 E) 760 
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Analitik düzlemde 

3x—2y48-0 

Xx—y*3-0 

doğrularının kesim noktasından ve A(1,3) noktasın- 


dan geçen doğrunun y eksenini kestiği noktanın 
ordinatı kaçtır? 


AZ BZ pi 


Şekilde dik koninin içinde dik 
silindir verilmiştir. Silindirin 
yüksekliği koninin yüksek- 
liğinin yarısıdır. 

Silindirin üst tabanı içten 
koninin yan yüzeyine teğet 
olduğuna göre, koninin 
hacminin silindirin 
hacmine oranı kaçtır? 


AZ B) £ g) 12 D3 Ba 


Analitik uzayda 
— 
A-(2,1,-3) 
5 
B-(at-1,b,6) 
— w . 
A//B olduğuna göre, a*-b toplamı kaçtır? 
A) -7 B) -5 


C) -3 D) -1 E) 1 


— — 

Analitik düzlemde, A — (-6,8) vektörünün B — (0,2) 
vektörü üzerindeki dik izdüşümünün uzunluğu kaç i 
br dir? 


A)8 B)7 Cc) 6 D)5 E)4 


GEOMETRİ SORU BANKASI i 





GENEL TEKRAR TESTLERİ 


EE 





TEST /5 





9. Analitik düzlemde, köşelerinden ikisinin koordinat- 
ları A(-1,4), B(3,4) olan ABCD karesinin, |CDJ kena- 
rını üzerinde bulunduran doğrunun denklemi aşağı- 
dakilerden hangisi olabilir? 


A) x-0 C) yz4 


10. Yarıçapı 2/3 cm olan kürenin içine yerleştirilebile- 
cek en büyük küpün hacmi kaç cm3 tür? 


A) 32 B) 48 C) 56 D) 64 E) 72 


İİ. Analitik düzlemde A(3,2) noktasının x eksenine göre 
simetriği B(a-*-2,b—3) tür. 
Buna göre, C(a,-b) noktasının orijine göre simetriği 
olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


A) G1,1) B) 2,2) 


D) (4,4) 


C) (3,3) 
E) (5,5) 


12. Analitik düzlemde, 
3Xx*-4y—12-0 
2X13y46-0 


doğrularının eksenleri kestiği noktaları köşe kabul 
eden dörigenin alanı kaç br? dir? 














di 


ki 


13. Analitik düzlemde, odaklarından biri F(5,0) ve asal 
eksen uzunluğu 6 br olan hiperbolün denklemi aşa- 
ğıdakilerden hangisidir? 


2 2 2 2 
e e ei EŞ ME 
16 9 9g 16 
2 2 2 2 
e) e lm AŞ ME 
4 9 9 4 
2 2 
Ee yl 
9g 25 





: : : ti : 


Birim karelere ayrılmış düzlemde xOy düzlemine 
göre, (1,3) noktasının x'O'y! düzlemine göre koordi- 
natları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (2.3) B)(81) O) (45) 


D) 42,1) BB) (3,2) 


15. asi olmak üzere alanları oranı a olan benzer iki 
piramidin hacimleri oranı aşağıdakilerden hangi- 
sidir? 


Aya B) a”? Ccya2/3 D)a/4 o E)a3/2 


16. Analitik düzlemde, A(0,-4) ve B(6,-2) noktalarının 
orta noktasının x eksenine uzaklığı a br, y eksenine 
uzaklığı b br olduğuna göre 2a-3b toplamı kaçtır? 








A) — B- e D) E) 20 A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 16 
1-C 2-B 3-E 4-A 5-C 6-B 7-A 8-A 9-E 10-D 11-A 12-C 13-B 14-D 15-E 16-0) 
G SERİSİ 251 GEOMETRİ SORU BANKASI 





GENEL TEKRAR TESTLERİ 














1. ABCDEFGKküp 
CRLMNP üçgen 
tabanlı dik 
prizmadır. 
|BL|2(CL| 
IDR|3JCR| 
ING|3)NC| 





F Ğ 
olduğuna göre, üçgen prizmanın hacminin küpün 


hacmine oranı kaçtır? 








72 54 48 44 36 


2. Analitik düzlemde, x2*xy—2y2-0 doğruları arasın- 
daki dar açının tanjantı kaçtır? 


A)4 


B)3 


Cc) 2 D) -2 


Yol(km) 





Grafikte | ve İl no'lu araçların yola göre harcadığı yakit 
miktari görülmektedir. | no'lu aracın deposunda 15 It, Il 
no'lu aracın deposunda 12 it yakıt varken araçlar aynı 
yöne doğru harekete başlıyorlar. 


Araçların yakıtı bittiğinde aralarındaki mesafe kaç 
km dir? 


A) 40 B) 80 C) 160 D) 240 E) 320 


4. k>O0olmaküzere, 


4x2-9y?-7-0 hiperbolüne üzerindeki P(2,k) nok- 
tasındaki çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden 


hangisidir? 
A) 8x—-9y7 B) -8x19y-7 C) 9x—8y—7 
D) -9x-8y-7 E) 3x-4y-7 
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Ayrıt uzunluğu 9610 artırılan bir küpün hacmi yüzde 
kaç artar? 
A)10 B)202 C)33,1 D)37,2 o E)50,6 


Analitik düzlemde, 6Xxy-(2x-1)(3y--2) doğrusunun 
eksenleri kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç br 
dir? 


Analitik düzlemde, x4*-y-2 doğrusu üzerindeki 
A(4,4) noktasına en yakın olan noktanın koordinat- 
ları aşağıdakilerden hangisidir? 


B) (41) © (0,2) 


3) 


D) (2,0) 


E) (2,4) 


Analitik düzlemde 
(BAJ 1 (BC 
B(4.-3) 

C(5,0) 





olduğuna göre, A noktasının koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


A) (7,0) B) (-6.0) C) (-3,0) D) (-4,0) E) (-5.0) 
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TEST /6 











9. Analitikdüzlemde A 13. Analitik uzayda 
ABCD kare A-(1,0,-2) 
— 
JCK||JDKİ B-(-3,2,4) 
> x N > 2 
B(-6,0) olduğuna göre, A.B skaler çarpımının sonucu kaç- 
C-2,0) x tır? 
B-8,0) Oo C(20) 
A) 5 B) 1 C) -3 D) -11 E) -17 
olduğuna göre, JAKJ yı üzerinde bulunduran doğru- 
nun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 2x$y44-0 Oo B)2x$4y-2-0 (oC) x42y—4-0 14. Analitik düzlemde 
D) x*2y—2-0 E) -x42y—4-0 XtYy—3-0 
3x—ay—1-0 
doğruları y-2x doğrusu üzerinde kesiştiklerine 
göre, a kaçtır? 
10. Analitik düzlemde 
A noktasının y ek- 1 1 
senine uzaklığı A) ig B) -1 C) — D) 1 E)2 
8 br, B noktasının z 
x eksenine uzaklığı 
4 br, C noktasının 
apsisi —6 ve 
dıld, 
olduğuna göre, Analitik düzlemde 
d, doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisi- #9 O 
“dir? i OEFK dikdörtgen 
ği A 
y-2x*n 
A) yt2x115-0  B)ys2x411-0 C) -y-2x415-0 | doğrusu eksenleri ii E 
D) yt2x416-0 OE) ys2x4$17-0 A ve B noktalarında 
kesiyor. i B 
Xx 
İOE|-2 br o| 2 E 
JOK|4 br 
11. Analitik düzlemde, A(4,2) ve B(-2,-4) noktaları veri- olduğuna göre, |AF| kaç br dir? 
-  liyor. 
Mpa Mpg E A)VS B2y/5 o VE Day5 Ea 
koşulunu sağlayan P(x,y) noktalarının geometrik 
yerinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir? 
a 1 2y4y gp) 0. We 16. 
3 9 3 9 
2 2 2 2 
G) X-9) me (Y*1 D) (X—3) <> Y-1) 
3 9 4 12 
2 2 i 
gp 449 y- 
9 6 
JAB) nin E düzlemi üzerindeki izdüşümü |CD)| dir. 
12. Bir ayrıtının uzunluğu a2 em olan küpün cisim m(BKD)—309, JAB|-12 cm 
köşegeninin, küpün herhangi bir yüzeyi üzerindeki z a 
dik izdüşüm uzunluğu kaç cm dir? olduğuna göre, |CD| kaç cm dir? 
A)6 B) 4/3 8 D10 E) sy2 A)iZz B)6Y3 Ce/E m6 E)4y3 
VA 2B 8D 4B 5C 6C 7B 8E &D 10B HA 12C 135p i4D 15-B  16-B 
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TEST /7 


a 


Şekilde gösterilen büyük küp, ayrıtları 1 cm olan küçük 
küpler biraraya getirilerek oluşturulmuştur. 
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1. © Analitik düzlemde, x—-3y46-0 doğrusunu y ekseni 
üzerinde dik kesen doğrunun x eksenini kestiği 
noktanın apsisi kaçtır? 


DE. B 


Bunun için kullanılan küçük küplerin sayısı kaçtır? 





A) 9 B) 15 C) 24 D) 27 E)32 
2. ğ 11. durum 
6. Analitik düzlemde, 
2 2 
Xx. o” m —1 
36 25 


elipsin üzerinde ordinatı 3 olan noktalardan çizilen 
teğetlerin kesim noktasının koordinatları aşağıdaki- 


Taban çapı 43 cm olan dik silindir şeklindeki kabın 
lerden hangisidir? 


içinde yüksekliği 20 cm olan su vardır. Kap Il. durum- 
daki gibi taban düzlemi ile 60* lik açı yapacak şekilde (gi 


eğildiğinde su kabın ağzına dayanıyor. 
Buna göre kabın yüksekliği kaç cm dir? 


B) (3,0) C) (0,12) 


E) (5.—-3) 





A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 25 


7. Analitik düzlemde, apsisi ordinatının 4 katı olan 
noktaların görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? 


Ni ” A) x-dy B) 4x-y C) 2x-y 
3. Analitik düzlemde, -3x*y-1-0 doğrusuna paralel 
olan ve A(-1,3) noktasından geçen doğrunun X ek- 


senini kestiği noktanın apsisi kaçtır? 


D) x-2y 


E) yax 


A)2 B)1 c)0 D) -1 E) -2 
8. Analitik düzlemde 
A(4,1) dir. 
(OAJ ışını pozitif 
yönde 90” 


döndürülüyor. 





O 


Son durumda A noktasının yeni koordinatları aşağı- 
dakilerden hangisidir? 


4. o Analitik düzlemde, orijine göre simetriği A(-3,5) 
olan B noktasının y eksenine göre simetriği olan 
noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? 


A) (-3,-5) D) (3,-5) E) (-2.5) A) ç1,4) B)Ç23) C)(-1,5) D)(4.-1) E) 64) 
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B) (-3,5) C) (3,5) 
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9. Analitik düzlemde, y2-16x parabolünün odağından Analitik düzlemde, 
geçen en kısa kirişin uzunluğu kaç br dir? A - (a*2,-6) | 
— 
B - (-1,a-3) | 
A)4 B) 8 Cc) 12 D) 16 E) 20 ANB 
olduğuna göre, a nın pozitf değeri kaçtır? 
A) 1 B)2 Cc) 3 D) 4 E 
10. Şekilde verilen 
6 cm yarıçaplı 14. Analitik düzlemde 
yarım kürenin ABCD kare 
yüzey alanı AE doğrusunun 
, kaç cm? dir? KC > denklemi 
4x—6y436-0 
A) 108x. B) 94rx G) 86x D) 72rx E) 64r olduğuna göre, karenin alanı kaç br2 dir? | 
A) 52 B) 48 C) 44 D) 40 8) 
11. Li 
| 
i 
Birim karelere bölünmüş bir kâğıt parçası üzerind 
Ayrıtları |AD| -12 cm, |DK|3 cm, |GK|4 cm olan i e 
dikdörtgenler prizmasında |FL|—|LM||MGİ| ai e işaretlenmiştir. A noktasının koordi 
i ğ ö 2 di 
olduğuna göre, Alan(ADML) kaç cm? dir? olduğuna göre, B ve D noktalarının apsisi ile Cı 
tasının ordinatının toplamı kaç br dir? 
A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 
A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 
16. Analitik uzayda 
— 
12. Analitik düzlemde, ABCD karesinin kenarları e ek | 
B-(3.-1,2 
x--1, v3, y-B A 2 
i doğruları üzerinde olduğuna göre, karenin dör- Rl si ve B vektörleri arasındaki e 
: düncü kenarı aşağıda verilen doğruların hangisinin osinusu Kaçlır: 
. üzerinde olabilir? 
3 1 1 
; A B Cc D E 
A)x-4 OBjx-5 ()x-6 D)x-7 E)x-8 ) yY70 )3 15 17 ) 
(18 2B 3E 4A 5D GA 7A 8A 8D 10A i1-E 12A 13D 14A 15B İ 
gm N 
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